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^infeitttttg. 

^m  ^afjxe  1799  er[(f)ten  bei  grommatin  in  ^ena  ber  erfte 
S3anb  Don  ßubroig  %\ed§  „9ftomantifc^en  ^id^tungen".  3ii"^  ß^f^^^ 
fOlale  wax  ber  S^Zame  „romantifcE)"  Don  einem  SJlitgliebe  be§ 
i^fenenfer  ^reife§  in  ben  Sitel  einer  ©ammlung  oon  S)id^tungen 
aufgenommen  morben,  jener  S^lame,  ber  bi§E)er  auf  ben  @räeug= 
niffen  ber  ©d^auerromanf(f)reiber  immer  miebfer  geprunft  l^atte^) 
unb  erft  Don  f^riebrid^  S(f)IegeI  in  ben  «f^'^agmenten"  be§  gmeiten 
2It^enäumf)efle§  für  bie  neue  JRid^tung  'geroonnen  mar.  (§(f)n)er= 
lief)  l^at  %kd  biefcn  Stitel  mit  Befonberer  5lbfic^t  gcroäl^lt,^)  unb 
Don  ^ricbrid^  @(f)legel§  S3egripbeftimmung  mar  er  fid^erlii)  nid^t 
Beeinflußt.  S)er  S^eoretüer  ber  ^tomantif  na^m  ni^t  nur  bie 
©panier,  Italiener  unb  ©lf)a!cfpeare  für  bie  romantifd^e  UniDerfa[= 
poefie  in  5lnfpru(^,  fonbern  aud£)  @oet!^e§  „SBiIE)elm  9}^eifter". 
3öa§  %kd  in  feiner  Sammlung  gibt,  geigt  beutlid^,  ha^  er  ben 
^Begriff  be§  SöunberBaren,  ©d^aurigen  Don  jenem  Sßorte  nid|t  gu 
trennen  mußte.  2)er  erfte  Sanb  Brachte  ben  „Qttbmo"  unb  bie 
®rääE)Iung  „®er  getreue  ©dfart  unb  ber  ^annenl^äufer",  benen 
im  näcf)ften  ^ai)xe  bie  „©enoDeca"  unb  ba§  „9^otfäpp(f)en"  nac^= 
folgten.  2)a§  roaren  alle§  ^idE)tungen,  bie  fidE)  über  ba§  alltäg= 
lid^e  ÖeBen  erl^oBen  unb  jebenfall§  nid^t  ben  Slnfprud^  mad^tcn, 
mit  ber  ©c^ilberung  ber  roirflidien  Söelt  im  „Sßiliielm  9JJeifter" 
in  SBettBeroerB  gu  treten,  ^er  „^^^ß^no"  mar  ein  Iuftige§,  fati= 
rifcf)e§  9Jlär(^enfpieI,  in  bem  ber  ^id^ter  feiner  Saune  ben  freieften 
©pielraum  ließ,  Balb  bie  Slufüärer  unb  anbere  literarifd^e  f^einbe 
in  ber  lieBenSmürbigften  Sßeife,  aBer  oft  oernid^tenb  oerfpottete, 
Balb  groei  getrennte  ßieBe§paare  fid^  in  ben  rü|renbften  klagen 
ergel^en  ließ.  S)en  fleinen  legten  2;eil  be§  erften  S3anbe§  na|m 
jene  feltfame  ©rgäfilung  ein,  bie  fc^on  in  bem  ^oppeltitel  b^n 
^miefpalt  alEjnen  läßt,  ber  bie  beiben  Steile  ooneinanber  trennt. 


^)  @.  SB.  fü.   ^tdtx,    Diomantiff^e    e^ronifen    1794/95.     g^.  31.  ^u\p\u§, 
9(uroro,  ein  romantifc^cS  ©emälbe  ber  SSorjcit  1794  u.  o.  m. 
•-)  mpk,  Subiüig  Xied  58b.  II  ®.  172. 


®er  getreue  ©cfart,  ein  Untergebener  be§  ^ergogS  oon  93ur= 
gunb,  ^at  feinem  ^errn  burd)  [ein  (Eingreifen  einft  ßeben  unb 
9lei(f)  gerettet  unb  ift  für  bie  ^elbentat,  bie  feinem  eigenen  @ol^ne 
ha§i  ßeben  gefoftet  \)at,  reic^  belohnt  roorben.  Slber  balb  f)at  ber 
^ergog  mit  5^eib  auf  ben  9^uf)m  gefeiten,  ben  ber  oerbiente  SD^ann 
überaÖ  genoffen  l^at;  er  üerbannt  i^n  Don  feinem  ^ofe,  lö^t  feinen 
groeiten  ©ol^n  gefangen  nehmen  unb  E)inric^ten,  unb  al§  ber  britte 
burd^  feine  ünblidEjen  S3itten  ben  unbanfbaren  9Jlann  roieber  um= 
guftimmen  oerfuc^t,  auc^  biefen  töten.  Sßäl^renb  @(fart  um  feine 
ßinber  trauert,  begegnet  i^m  ein  5IIter,  ber  i^m  ergä^It,  rcie  feine 
6ölE)ne  burd^  einen  bämonifcfjen  ©picimann  in  ben  gel^eimni§= 
üoHen  93enu§berg  oerlocft  roörben  feien.  S)urc^  biefe  ©rjä^Iung 
in  feinem  ^'ummer  beftärft,  eilt  ©dfart  gum  ^erjog,  um  9fte(^en= 
fd^aft  5U  forbern.  51I§  biefer  il^m  aber  Mt  feine  @^ulb  an  bem 
2;obe  ber  @ö!)ne  be!ennt,  gelEit  er  oJ)ne  9^ai)e  gu  ncEimen  in  bie 
@infam!eit.  ^er  ^ergog  cerfolgt  i^n;  er  oerirrt  ficf)  oon  feinen 
ßeuten  unb  roirb  au§  bem  SBalbe  burd^  ben  i^m  unbe!annt  ge= 
bliebenen  ©dEart  unb  feinen  knappen  gerettet.  2II§  er  erfä^irt, 
mem  er  feine  9iettung  ^u  üerbanfen  l^at,  ruirb  er  tobfranf,  fe^t 
(gdEart  gum  23ormunb  feiner  @ö§ne  ein  unb  belefint  ben  knappen 
reid^  mit  ©ütern,  ber  fid^  gur  (Erinnerung  an  jene  furd)tbare 
^ai)t,  in  ber  er  üon  einer  {)o^en  Spanne  3Iu§f(^au  nad^  einem 
rettenben  ^aufe  ^ielt,  Sannen{)äufer  nennen  foH.  SBäfirenb 
(Sdfart  treu  bie  Stegierung  nac^  bem  2;obe  be§  ^ergogg  ausübt, 
erfd^eint  jener  bämonifdf)e  ©pielmann  com  23enu§berge  unb  Der= 
lodEt  au4  bie  ©ö^ne  93urgunb§.  SDIit  bem  ©efolge  be§  93er- 
fül^rerS,  mit  gal^Ireid^en  3roergen,  fämpft  ©dfart  einen  ^ampf  auf 
ßeben  unb  '^ob,  unb  roö^renb  er  felbft  bem  SInbrang  ber  über= 
mädE)tigen  ^einbe  erliegt,  gelingt  e§,  bie  ©ö^ne  feine§  §errn  §u 
retten.  (Seit  jenem  2;age  foE  er  al§  Söarner  cor  bem  93enu§= 
berge  ftel£)en. 

9ladE)  ^a^r^unberten  cerfc^rainbet  ein  9f|ac^!omme  jenes 
knappen  2;annenl^äufer  plö^lic^  au§  ber  2öelt,  o^ne  ba^  jemanb 
roei|,  rool^in  er  gefommen  ift.  ©inige  ^al^re  barauf  erftf)eint  er 
oermilbert  bei  einem  feiner  alten  ^^^eunbe,  ergä^It  il^m,  rcie  er 
Don  ^ugenb  auf  Don  einer  unfieimlic^en  @e^nfud£)t  erfüßt  ge= 
raefen  fei,  nac^  ber  Untreue  feiner  (SJeliebten  beren  Verlobten  er= 
fd^lagen,  burd)  biefe  ©(^ulb  feine  (gUern  ^ugrunbe  geri(f)tet  unb 
bann  mit  ^itfe  be§  Teufels  ben  SBeg  in  ben  S3enu§berg  gefunben 
l^abe.  Dl^ne  fic^  von  feinem  ^reunbe  l^alten  gu  laffen,  ber  i^m 
beibringen  roiti,  ha^  er  felbft  jener  ücrmeintlidl)  ermorbetc  ^reunb 
unb  feine  ©attin  bie  untreue  (SJeliebte  fei,  giel^t  S^annen^ufer 
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nad§  S^iom,  um  93ergebung  für  feine  ©ünben  gu  erlangen,  dlad) 
einigen  Tlonben  fe^rt  er  ^utM,  com  ^apfte  ^at  er  feine  95er' 
gebung  ^u  errcarten;  er  erfc^Iögt  bie  ©attin  feine§  |5reunbe§, 
!ü§t  biefen  auf  b^n  Tlnnb  unb  feiert  in  ben  93erg  gurücf.  Sein 
^reunb  folgt  i^m  natf),  unb  bie  ßeute  ergä^tcn  firf),  ba§  ber,  ber 
„einen  ßu^  Don  einem  au§  bem  93erge  befommen,  ber  ßocfung 
nic^t  roiberfte^en  !önne,  bie  i^n  mit  ^oubergemalt  in  bie  unter- 
irbif(f)en  Klüfte  reifee"  (©(f)riften  93b.  4  ©.  213). 

^n  bemfelben  ^a^xe,  in  bem  bie  @r5ä^Iung  ceröffentlic^t 
mürbe,  ift  fie  aud§  entftanben.  Xkä  fclbft  ^at  über  bie  äußeren 
5)aten  fic^  nid^t  geäußert/)  aber  ^öpfe  ^at  un§  beri(f)tet,2)  mann 
bie  ©rgä^Iung  ooHenbet  mürbe.  51I§  Sied  im  (Sommer  1799  bei 
feinem  ©d^mager,  bem  ^apeümeifter  9^eic^arbt  in  ©iebic^enftein 
bei  ^aHc  roeilte,  machte  er  einen  91u§flug  nac^  ;^ena.  S)ort  traf 
er  neben  5Iuguft  2Bil§eIm  ©d^Iegel  ben  iEim  nod^  unbefannten 
griebridf)  o.  .^arbenberg,  mit  bem  er  fo  enge  greunbfc|aft  ge= 
fc£)loffen  '^at,  unb  naiijbem  fie  ein  frö^Iic^e§  ^^eft  gefeiert  l^attcn, 
ftreiften  bie  brei^)  in  ber  fd^önen  9JJonbna(f)'t  auf  ben  ^Bergen 
^ena§  umfier.  2II§  fie  fic^  trennten,  fagte  Sied,  nun  rooHc  er 
feine  ©rjöl^Iung  oollenben,  unb  ©cf)legel  ermiberte,  mcnn  er  ha§ 
!önnc,  roerbe  er  e§  i^m  !^oc^  anrechnen.  5lu§  biefer  einzigen  9^acf)= 
ric^t,  bie  mir  befi^en,^)  t)at  man  gefc^Ioffen,  ba^  bie  gange  ®r= 
ää^Iung  in  biefer  9ia(i)t  entftanben  fei,  aber  raol^Igemerft,  ^öpfe 
fprid^t  nur  oon  „oollenben",  ni(f)t  oon  „aufarbeiten"  überl)aupt. 
SJlan  bxan^t  wo^l  bie  ©teGe  nid^t  gu  preffen,  raenn  man  an= 
nimmt,  ba^  ein  großer  Seil  fdf)on  fertig  oorlag.  Qk^t  man  ^u§e= 
rungen  f)eran,  bie  mir  über  %kd^  allgemeine  Slrt  gu  arbeiten  be= 
fi^en,  bann  !ommt  man  gum  minbeften  gu  bem  @rgebni§,  ha^ 
ber  ^niialt  unb  ber  @ang  ber  ©rgä^ung  oielleit^t  fd^on  lange 
in  2;iedf§  ©eiftc  feftgel^gt  mar.  @§  ging  bem  2)id^ter,  roie  e§ 
fpäter  aud^  ©ottfrieb  Heller  gegangen  ift,  ber  feine  ©rgäl^Iungen 


^)  (Schriften  1.  58orrebe  @.  XXV  gibt  nur  an,  bajs  tiie  ©rjä^Iung  1799  neben 
ber  „®cnoüeöa"  entftanb. 

2)  töple  I  ©.  248. 

^)  ®te  ©teile  int  $^antafu5,  auf  bie  fii^  Äöpfe  tooi)i  mit  ditä^t  beruft 
(©d^tiften  93b.  4  @.  115),  erjä^lt  nur  üon  SJotialil. 

*)  @in  S)ur(^]U(i^en  onberec  SJiaterialfammlungen  blieb  ergebnislos.  SSebcr 
ber  Sriefroed^jcl  ber  33rüber  Schlegel,  nod)  bk  33r{efe  „?Iug  ©c^Ieierntadjerg  Scbcn", 
nod^  fRax^§  „^oret^ea  Sdjicgel",  noc^  eine  ber  SfioöaliSauSgaben  fontnten  auf  bie 
©rjäl^Iung  jurütf.  9tud^  in  „Satoltnc,  SSricfe  auS  ber  grü^rontantif",  l^erau«' 
gegeben  öon  ßric^  Sd^mibt,  tuar  nichts  gu  finben. 
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im  ßopfe  fertig  ^atte  unb  üon  i^nen  a(§  Don  trirüic^  oollenbcten 
äöerfcn  fprac^,  oi)ne  ha^  aui)  nur  mcf)r^  al§  ein  ©ntrourf  unter 
feineu  papieren  oorlfianben  max.  ®ie  ^u^erungen,  bie  roir  be= 
fi^en,  ftammen  graar  meift  au§  2ie(f§  fpäterer  ^ci't,  aber  fie  roeifeu 
bo(f)  oft  auf  bie  i^ugenb  gurücf.  ©o  bericf)tet  ^öpfe^)  über  ba§ 
©ntftel^en  eine§  2ßer!e§ :  „@r  ma(f)te  e§,  roie  er  gu  fagen  pflegte, 
im  ^opfe  fertig".  2)ie  9lieberf(f)rift  raurbe  meift  burcf)  äußere 
93er]^ältniffe  —  au(f)  baß  ^Drängen  ber  Verleger  fpielte  roie  bei 
.Heller  aud^  bei  il^m  eine  gro^c  S^oHe  —  Deranla^t  unb  gefd^al^ 
rafd)  fjintereinanber.  S)a  er  immer  neue  ^läne  f)atte,  fehlte  e§ 
oft  an  einem  3lu§glei(f)  groifd^en  ^iluSfü^rung  unb  ©ntrourf,  inbem 
ha§  9leue,  haß  er  am  meiften  liebte,  ben  alten  ^lan  gurüdEbrängte. 
5Iuc^  ^^riefen  roei^  p  erää^Ien,-)  ha^  ber  ^(an  eine§  2öerfe§ 
bei  Siec!  Don  Einfang  an  feft  roar,  bejiel^t  fid^  aber  rool^I  auf 
bie  2öer!e  be§  2llter§.  @troa§  51u|ergeroö^nlid)e§  roäre  e§  bei 
%kd  nid^t  geroefen,  roenn  er  bie  gange,  bod^  nid^t  furge  @rää!)Iung 
in  einer  9^ad^t  gefd^rieben  f)ätte.  ^enn  nid)t  nur  ßöp!e  beridf)tet 
Don  bem  übertriebenen  5lrbeiten  Siage  unb  SRäd^te  ^inburcf)  in 
©öttingen,'^)  3^^ten,  benen  meift  eine  @rfdf)[affung  folgte  roie  ba= 
malß  uadE)  bem  unfinnigen  ftunbenlangen  93orIefen  oon  ®roffe§ 
„®eniu§"  in  ^atle,^)  fonbern  STiecf  felbft  flagt  oft^)  barüber,  ba^ 
er  übermäßig  arbeite  unb  bann  gu  einer  troftlofen  Untätigfeit 
oerurteilt  fei.  5IHerbing§  roar  ber  ^id^ter,  al§  er  mand^e  ber 
oergroeiflungSrioEen  ^Briefe  an  (Solger  fd)rieb,  bereits  ein  franfer 
?Jlann,  ber  an  ®id£)t  unb  9ft:^euma  litt,  alfo  aucf)  in  feiner  5Irbeit§= 
fraft  burd)  bie  ßeiben  beB)inbert  roerben  fonnte,  aber  e§  ift  bod^ 
nid§t  gu  oerfennen,  ba^  baß  Söefen  feiner  ©d^mergen  unb  ©tim= 
mungen  burdE)  ©emütSeinbrüdte  beftimmt  roar.  3:iecf  l^atte  barin 
eine  geroiffe  23erroanbtfd^aft  mit  (Sbuarb  TlöxiU,  ber  fid^  aud^ 
immer  !ran!  füf)lte,  roenn  er  audE)  feinen  ©runb  bagu  ^atte.  @§ 
ift  barum  roof)I  erlaubt,  bie  ^u^erungen  be§  2)idf)ter§  gu  ©olger 
au(f)  auf  biefe  frühere  ^^^t  h^  begiel^en.  @troa§  S3eflimmte§  läfet 
fid^  über  bie  ©ntftetjung  roegen  be§  90^angel§  an  Quellen  nic^t 
jagen.  2Ingunef)men  ift  nur,  ba|  %kd  fi%  mit  bem  ©ebanfen 
ber  ©rgä^ilung  fd)on  längere  3ßit  getragen,  ben  SInfang  DieIIeidE)t 


M  a.  a.D.  II  ©.  154  f. 

■')  Subroig  Siecf,  SBien  1872,  II  ©.  59  f. 

■«)  a.  a.  D.  I  ©.  179. 

*)  SBrief  Xiecfg  on  SOBacfenrober ;  ÄatI  ü.  §oltei,  300  SBriefe  anS  jirei  3o{)r- 
!]unberten  1872  IV  6.  44  ff. 

^)  93r{efe  an  ©olger  in  ©cigerS  „9Jad)geIaffenen  Schriften"  1826  I,  ettoa 
ber  ö.  1.  4.  1816  auf  ©"  390,  öor  oacm  ber  o.  16.  12.  1816  auf  ©.  481.  «fjnlic^ 
an  JRaumec  o.  21.  12.  1817  in  „SRannicrS  Seben^crinnerungen  unb  93riefroed)jel" 
1861  93b.  2  ©.  7778. 


o 


mit  nadj  ^ena  gebrad^t  iinb  ha§  ©ange  bann  in  jener  ©ommer* 
nac^t  DoHenbet  I)at.  ®cr  ©c^ön^eit  jener  ^aä)t,  in  ber  ber  @runb 
gu  bem  furzen  greunbfcf)aft§6unbe  mit  SRovali^  gelegt  mürbe,  ge= 
bcnft  ber  ®ic^ter  in  ber  Einleitung  gum  „^^antafuS".  S^eobor 
unb  ©rnft  treffen  fic^  im  ©arten  unb  ®rnft  erinnert  an  bie  93er= 
gangenl^eit:  „2)iefe  ^eilige  ernfte  9flul^e  erroecft  im  ^ergen  alle  ent= 
fc^lafenen  (B(i)mex^er\,  bie  gu  ftiUcn  grcuben  roerben,  unb  fo  fc^aut 
mi(f)  je^t  gro^  unb  milbe  mit  feinem  menfcfjlid^en  S3Ii(f  ber  eble 
9flooaIi§  an,  unb  erinnert  mid^  jener  IRac^t,  al§  id)  nac^  einem 
frö^li(f)en  f^efte  in  •  fdjöner  ©egenb  mit  iJ)m  burd)  bie  58erge 
fd^roeifte,  unb  mir,  feine  fo  na^e  2^rennung  af)nbenb,  oon  ber 
Statur  unb  i^rer  (5d)ön{)eit  unb  bem  ©öttlic^en  ber  greunbfc^aft 
fprac^en". 

©inen  S^ac^flang  biefeg  reinen  9^aturgefü^Ie§  unb  biefer  er= 
madienben  greunbfdiaft  fud)t  man  in  ber  ©rgälEiIung  atterbing§ 
Dergeblic^.  5I6er  ha^  ^ängt  mit  %kd§  gangem  2Befen  gufammen, 
über  ba§  Steffen^  treffenb  gefagt  l^at^):  „23o  '^ud  ha§  bcroegte 
Seben  auffaßte,  hü  brängte  fic^  bie  ©emalt  ber  Öeibenfd)aften  ^eroor, 
unb  ha^  einfac^fte  9Jlärd^en  roie  ba§  ®rama  trugen  ein  tragifc^eS 
©epräge". 

Annexe  f  ntfle9ttng$gef($i($te. 

^orfiemetßttttjjett. 

^ie  (£ntftef)ung§gefc^ic^te  eine§  2;iedfd)en  Sßer!e§  gu  geben, 
ift  ftet§  eine  fdjroierige  Slufgabe,  roeit  ber  ®^ara!ter  biefe§  5)id)ter§ 
ein  fo  aufeerorbentüc^  fompligierter  roar.  ©ie  mirb  baburd)  er= 
Ieid)tert,  ba^  e§  für  biefen  9ftomantifer  nur  eine  2eben§anfd^auung 
gab,  bie  bid^terifc^e.  @r  f)at  \id)  meber  mit  ^oliti!  nod^  mit 
$^iIofop!^ie  no(^  mit  ®efd)ic^te  befc^äftigt  unb  fic^  immer  an  bie 
^id^tung  gel^alten.  @r  felbft  Ijüt  ba§,  offen  gugegeben,  roenn  er 
an  Sftaumer  am  21.  12.  1817  fc^reibt,  ba^  er  bie  ®inge  immer 
au§  ber  ^oefie  l^erauS  betrad^te.  2ln  ber  Religion  gog  il^n  allein 
ha§  2)id^terifdE)e  an,  ein  innere^  S3erpltni§  gu  i^r  l^at  er  faum 
geroonnen,  fo  ha^  ©id^enborff  ^)  i:^m  einen  Sßormurf  barau§  machte, 
hü"^  ber  ^atl^oIigi§mu§  il^m  nur  ein  äft^etifd^eS  (Spiel  geroefen  fei. 
2)ie  ^oefie  füE)rte  i^n  au(^  gu  ben  9}?t)ftifern.  ©djmerglid^  mar 
e§  if)m,  bie  bid)terif^e  2öeltanfd)auung  DeräcE)tIid^  al§  jugenblid^e 
^oefie  fd^elten  gu  ^ören,^)  üoQ  Unmitlen  oergrub  er  \id)  ba^er  in 


M  „2öa§  tc^  erlebte",  SSresfau  1840,  IV  ©.  390. 

2)  (Seid)ic^te  ber  pocttfc^en  Stteratur  ®eutf(^tanbg  II  8.  72  ff.  2.  Slufl.  $obcr- 


born  1861. 

«)  21n  ©olger  ü.  18.  12.  1817,  6oIger  I  S.  584. 
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bic  ©c^riften  ber  aJlpftifer.  3^^^^^^!^  nafimen  fie  il^n  ganj  gc= 
fangen,^)  fo  ba^  er  feine  ßiebc  ^ur  3)tci^tung  oerlor  unb  bte  ^oefie 
üerad^tete.  Slbec  balb  !am  er,  nad^bem  ber  @tnflu|  be§  9D^aIcr§ 
9ftunge,  ber  bie[e  ^Infd^auung  üertiefte,'^)  oergangen  war,  pieber 
über  fie  ^intceg.  Unb  raenn  er  aud^  an  ©olger  immer  toicber 
fcfireibt,  nur  in  ber  SO^pftif  fel^e  er  einen  5lu§n)cg,^)  fie  fei  iE)m 
ha§  3iifögenbfte/)  nie  roieber  roerbe  er  fie  Io§,^)  fö  fprid^t  er  bod^ 
bemfelben  greunbe  gegenüber  gang  beutlid)  au§,  wa§  \^n  gu  il^r 
trieb,  unb  maS  er  unter  il^r  oerftanb.  Ober  ift  e§  gu  t)er!enncn, 
rva§  er  meint,  roenn  er  fc^reibt,  je^t  nenne  er  9J^9ftiäi§mu§,  loaS 
er  immer  in  ©^a!efpearc  unb  ber  ^unft  fanb,«)  ober  roenn  er 
nod^  beutlid^er  fagt,')  bie  2Rr)fti!  ber  2)ic^ter  fei  fein  ©treben  oon 
^ugenb  auf  gemefen?  ^ie  ^oefie  läfet  ben  einmal  (gefangenen 
nid^t  mel^r  lo§,  alle§  anbere  raeift  er  oon  fid^  ab.  ©c^on  1793 
raeift  er  SöadEenrober  barauf  ^in,  er  fönne  fid^  nic^t  mit  anbcrcn 
fingen  al§  mit  ben  5Irbeiten  ber  ©dE)riftftcIIer  befaffen,^)  unb 
nodE)  1816  meint  er  gu  ©olger,  al§  er  ®oet:^e§  Slbroenbung  pon 
ber  ßunft  tabelt,  er  rooHe  jebergeit  ber  ^unft  treu  bleiben  unb 
„lieber  Dptü,  9J?ineraIogie  unb  ^^pfi!  unb  mand^e§  anbere,  maS 
i^m  leidtit  oergönnt  mürbe,  breift  oon  fid^  abmeifen". 

S)ie  @ntftel)ung§gefd^id()te,  bie  unter  anberem  nad^  ben  Quellen 
einer  ^idf)tung  fragt,  roirb  fidE)  baE)er  im  allgemeinen  bei  2;ie(ffd^en 
2öer!en  auf  bie  ^Betrachtung  bic^terifc^er  ©inftüffe  befdEiränfen 
fönnen,  aber  innerl^alb  ber  2)id£)tung  mufe  fie  bie  ©renken  fo  raeit 
roie  möglicE)  ftecEen,  benn  3:iec!  l^at  unge{)euer  oiel  gelefen.  ©d^on 
für  ben  Knaben  reichte  bie  S3ibliot^e!  feine§  23ater§  nic^t  au§, 
unb  in  je  fpätere  ^eit  eine  2;ie(ffd^e  S)idE)tung  fäQt,  je  gal^lreicfier 
roerben  bie  literarifc^en  ©inflüffe  fein,  ^er  ^id§ter  |at  fid^  inner= 
Jalb  be§  ©d^rifttum§  mit  allen  ©rfdfieinungen  befc£)äftigt,  bic  i^m 
irgenbroie  na^etraten.  93on  ©f)a!efpeare,  ber  fd^on  auf  ben  jungen 
%ied  fef)r  ftarf  roirfte,  bi§  gu  ©alberon,  oon  ©oet^e,  an  beffen 
„®'öY  er  faft  lefen  gelernt  l^aben  min,  bi§  gu  ben  9ftitter=  unb 
©d£)auerromanen,  oon  benen  ber  2)ic£)ter  in  feinen  ^ugenbroerfen 
unb  in  feinen  ^Briefen  S)u^enbc  nennt,  oon  ^olberg  bi§  gu  2)ante, 
Dom  ^elbenbudE)  bi§  gum  „Söil^elm  9]leifter",  oon  SRicoIai  bi§ 


^)  ©olger§  nac^gclaffene  ©d)rtften  I  8.  538  ff. 

-)  gtungeS  ®infiu§  i)at  9?onftI  bei  feiner  33ctracf)tung  ber  @intt)irlung  93ö^me§ 

auf  %xtd  gonj  au|er  adit  getaffen.  ; 

''l  Solger  I  ©.  302.  | 

*)  ©olger  I  ©.311.  ; 

•')  ©olger  I  ©.  391.  j 

«)  Sin  ©olger  ö.  10.  11.  1818,  ©olger  I  ©.  6S3.  i 

')  SMn  ©olger  ü.  17.  12.  1818,  Solger  I  ©.  695.  I 
^)  §oltei,  300  93riefe  iV  ©.  69. 


gur  9Körcf)enIiteratur  gel^t  rae(f)felDoll  unb  Dtet  geraunben  ber 
Sßeg,  ber  er  bei  ber  SBa^l  feiner  2e!türe  eingefc^Iagen  f)at.  Unb 
aCe§,  voa§  er  Ia§,  l^at  auf  il^n  geroirft. 

9J?ef)r  al§  bei  manchem  anbercn  5)id^tcr  ^at  bie  @ntftel^ung§= 
gefcf)id^te  auf  %kd§  Sßefen  unb  auf  feine  frül^eren  SBerfe  einju* 
gef)en.  ®enn  rcenn  ein  S)id^ter  fid^  in  feinen  Sßerfen  raieberfpiegclt, 
bann  roar  e§  %ud.  @r  wai  unfäfjig,  fid^  in  anbere  9Jlenf§en 
{)inein5uben!en  unb  frembe  S^araftere  ^u  f(f)ilbcrn.  griebric^ 
!3(f)IegeI  i^ai  ba§  gerabe  in  ben  ^a^xen,  in  benen  bie  „Ütümantifc^cn 
®id£)tungen"  entftanben,  bcutlid^  auSgefprod^en,  raenn  er  an  (Schleier- 
ma(|er  fc^reibt  ^) :  „2:iec!  legt  fid^  geraaltig  auf  S3ö^me  unb  rairb  i^n 
f)inIängIidE)  tiedfifieren ;  benn  in  einen  an beren  @etft  einzubringen, 
ha§  ift  biefem  9J?enfdf)en  ni(f)t  gegeben",  unb  ©d^Ieiermad£)er  ftimmt 
fpäter  gu.^)  Segiel^t  fid^  biefe  2iu|erung  ou^  i^auptföd^Iic^  auf 
ba§  gcbanflid^e  ©inbringen  in  eine§  anberen  SBerf,  fo  gibt  fic 
bo(f)  aucE)  ein  gute§  S3ilb  Don  %kd§>  Unfäl^igfeit,  überhaupt  einen 
anberen  9Jienf(f)en  gu  oerfte^en.  ^n  feinen  S)ic^tungen  l^at  er 
immer  roieber  fid£)  felbft  gefc^ilbcrt,  feine  Stufeerung  ju  ßöpfe^): 
„SD^an  mufe  e§  erlebt  l^aben"  begielfit  fid^  burd^auS  nid£)t  allein  auf 
bie  äußeren  ©efd^el^niffe.  SBenn  er  gegenüber  ©olger  Don  feiner 
Vorliebe  für§  ^nbioibueHe  in  bem  SOIenfc^en  fprid^t,")  fo  ift  e0  il^m^ 
bo(^  nie  gelungen,  eine  anbere  i^fn^ioibualität  aB  feine  eigene 
bargufteEen.  ^al^er  finb  feine  Söcrfe  doE  oon  Erinnerungen  an 
fein  eigenes  Sßefen:  oon  feinem  großen  ;3>i^genbroman,  bem 
„SSitliam  ßooeü",  l^at  er  felbft  geftanben,  ba^  er  baä  SJ^aufoleum 
Dieler  gel^egten  unb  geliebten  ßeiben  unb  Irrtümer  geroefen  fei,^) 
unb  Don  ben  anberen  Söerfen  gilt  ha§  gleidEje. 

2)er  SSerfuc^  einer  @ntfte!^ung§geftf)id^te  mirb  alfo  ben  9f^al)men 
fo  roeit  mie  möglid^  gu  fpannen  ^aben. 

QxDÜ  Seile,  in  ;3n!^alt  unb  6timmung  gan§  ooneinanber  ge= 
fcf)ieben,  Ijeben  fi(^  beutlic^  ooneinanber  ab,  unb  feine  SSerbinbung 
fc^eint  oon  ber  ^larl^eit  be§  erften  gu  ber  S3erfc§n)ommeni^eit  beS 
groeiten  gu  führen.  Um  biefe  feltfame,  unfünftlerifc^e  3ufa^^ßn= 
fteHung  gu  oerftelien,  mu^  man  fid^  baran  erinnern,  ba^  in  Siecf 
felbft  ftet§  graei  gang  oerfc^iebene  ^cnfc^en  miteinanber  rangen, 
ber  flar  ben!enbe  33erliner  unb  ber  pi^antaftifc^e,  fic^  in  (5tim=  1 


^)  2tug  Sd^Ietcrtna^erS  Seben  ©.  193. 

»)  ebcnba  (3.  204. 

")  mph  11  6.  150. 

*)  ©olger  1  ©.  270. 

■')  2ln  ©olger  o.  31.  3.  1815,  I  ©.  342. 
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iTtimgen  erge^enbc  ^omantifer.^)  ^n  feinen  @cf)nften  l^at  bie 
^roiefpältigfeit  feines  2iöefen§  if)ren  S^ieberfc^Iag  gefunben;  je  nac^= 
bem,  ob  bie  eine  ©eite  mef)r  betont  raurbe  ober  bie  anbete,  fd^einen 
feine  2öer!e  mef)r  ber  5lufflärung  ober  ber  9^omanti!  anguge|ören. 
93iele  ^aben  itim  barau§  einen  93orn)urf  gemacht  unb  baoon  ge= 
fpro({)en,  ha^  er  ^altIo§  roie  ein  9iof)r  im  Söinbe  gefc^roanft  f)at, 
fo  nnb  fo  oft  feinen  Soften  roec^felte  unb  immer  ben  ©inflüffen 
untermorfen  mar,  bie  i^n  gerabe  am  meiften  berül^rten.  S)em 
^id^ter  felbft  ift  oft  2Ingft  geraefen  oor  bem  SBed^fel  feiner  2In= 
fi(f)ten  unb  ©efüfjle,  fo  ba^  er  auSruft^):  „^urc^  raeld^c  fj^ut 
roecfifeinber  ©ebanfen  unb  Überzeugungen  bin  i^  gegangen!"  S^an 
barf  foI(f)e  Äußerungen  aber  ni(f)t  verallgemeinern,  roie  9fticarba 
^uä)  e§  tut,  bie  baoon  fprid^t,  ita^  %kd  „ficf)  (f)arafterIo§  fü!£)lte".-^) 
feol^er  ha§>  ©cfiroanfen  be§  S)ic^ter§  fam,  läßt  fid)  leicht  au§  ben 
Sßorten  fcf)Iießen,  bie  er  gegenüber  bem  gügellofen  (5elbftänbig!eit= 
brang  ber  neuen  ^ugenb  aufruft:  „®iefe  roenben  fid^  oerfd^mäfienb 
unb  fjö^nenb  oon  bem  ah,  roonad^  id^  bamal§  in  meiner  SRot^ 
unb  brennenbem  ®urft  fo  oiele  SJ^eilen  roeit  gelaufen  roäre"/) 
„Selten  befam  ic^  aucf)  oon  ben  S3efferen  ein  finget  Söort  ju 
|ören."  @r  ftanb  äroifc|en  groei  Reiten.  '2)er  glül)enbe  SSerei^rer 
©^afefpeareS,  @oet|e§,  (Sc^iHerS  **)  ftammt  au§  bem  preußif^en 
S3erltn,  in  bem  bie  5Iuf!lärung  bie  (Stf)ule  unb  burd^  S^icolai  bie 
Siteratur  bel)errfd)te,  unb  au§  einem  5?leinbürger!^aufe,  bem  ein 
ftrammer  23ater  oorftanb.  ^er  nüchterne  Serftanb  be§  :3iü^9litt9§ 
l)atte  ein  leidet  erregtes  ®efüt)l  unb  fdl)ran!enlofe  ^l)antafie  neben 
fid);  gu  einem  SluSgleid^e  !am  e§  nicl)t.  @inmal  gemann  bie 
eine,  einmal  bie  anbere  Anlage  bie  Dberl^anb;  eine  quälenbe  Un« 
geroiß^eit  mar  bie  ^^olge,  bie  burd^  !ran!t)afte  93eranlagung  unb 
äöillenSfc^roäc^e  oerftärft  rourbe.  ®a  faf)  ber  ge^e^te  &enfc^  gu 
Reiten  mit  Seraunberung  gu  ben  ©eftalten  ber  alten  SBelt  auf, 
bie  in  fc^einbar  unbeirrter  ©idE)er^eit  iijxen  2öeg  gingen.  @inen 
9]ac^flang  biefer  (Stimmung  mag  man  im  „@cfart"  mieberfinben. 
©0  roenig  roie  Xkd  in  feinem  ßeben  einen  3lu§glei(f)  fanb,  fo 
menig  gelang  e§  i^m,  bie  beiben  ^^eile  feiner  ©rgöljlung  gu  oer= 
binben.    ®er  ®runb  bafür  liegt  in  ber  UnfäE)igfeit  2;iecf§,  f#e= 


^)  SDi.  Äo(^,  „Subratg  SiedS  Stellung  ju  ©^afefpcare",  im  ©^afcfpeore-^a^r» 
bucf)  S3b.  32  1896  ©.  330ff. 

2)  ©otgct  I  ©.  395,  «Brief  ü.  1.  4.  1816. 

^)  »lüteieit  bec  Siomanttf  ©.  130. 

*)  ©olger  I  @.  419. 

^)  SDte  „9ftäuber"  waren  fein  SieblingSbuc^,  fo  ha^  er  nod^  1793  ganj  be- 
geiftert  an  feine  ©t^roefter  berichtet,  al§  er  auf  feiner  JReife  nad^  ©rlangen  in  Stoffel 
W  ©tftauggabe  finbet.  SSgl.  ©ott^olb  Älee,  Zkdi  9fleife  üon  Serlin  nad^  ©riongen 
1793,  öon  i^m  felbft  berietet,  in  ben  „gorfd^ungen  jur  beutfd^en  ^.ß^ilologie"  1894 
@.  185. 
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itifcl  gu  benfen.  Seinen  Sßiberrotifen  gegen  bie  ^Eiiloföp^en 
t  er  Derfd^iebentltcf)  auSgefprod^en ;  ba^  er  fidf)  au^erftanbe  füEiIe, 
iban!en,  bie  i^m  oft  bli^artig  famen,  bialeftifd^  gu  entroicfcln, 
t  er  1817  felbft  geftanben.^)  @ine  geroiffe  glü(f)tigfeit  roar  il^m 
geboren,  ftrenge,  folibe  2)ur(f)arBeitung  raar  nid^t  [eine  ©ad^e. 
ine  ^reunbe  Eiaben  i^n  barum  gur  9Rebe[gefteIIt;  fd^on  SBacfen* 
ber  f)at  ben  5Infänger,  fo  fel^r  er  i^n  aü$  berounberte,  cor  ju 
d^tiger  5lrbeit  geraarnt,^)  unb  noc^  in  fpöteren  ^ai)xtn  raunbert 
)  ber  grünbli(|ere  ©olger,  roie  fd^nell  %ied  mit  ben  @egen= 
nben  feiner  SIrbeit  n)edE)feIt.^)  2)er  4id^tcr  felbft  ifiat  DerfdE)iebene 
ale  bu  faft  leicfjtfinnige  5Irt  feine§  (Sc|reiben§  betont;  fo  raenn 
Don  „^eter  ßeberec^t"  fagt,")  ber  boä)  gerai^  feine  Sfteige  ^at, 
fei  „wie  in  eine§  onberen  Spanten  im  jugenblic^en  ßeic^tfinn 
igefd^rieben  roorben",  ober  raenn  er  gu  ©olger  meint,  oiele 
enf(f)en,  bie  im  gangen  mit  il^m  einoerftanben  feien,  entroürfen 
)  ein  faIfdE)e§  S3ilb  oon  il^m,  „meil  fie  ba^  Unabfid^tlid^e,  9Irg= 
e,  ßeid^tfinnige,  ja  alberne  ni^t  genug  barin  (in  ben  ©(^riften) 
:Dprgefü{)[t  J)aben".=)  SBenn  feöpfe  ben  93orn)urf,  %ied  i^ahe 
rtem  Söefen  naä)  nichts  ooEenben  fönnen,  mit  bem  §inn)ei§ 
f  bie  Qaf)l  ber  fertiggeftellten  Söerfe  abtut,  fo  mu§  man  bo(^ 
3egen  Eieroor^eben,  ba^  e§  auc^  eine  innere  93oI[enbung  gibt, 
tiem  2)id^ter  roie  2;iec!  fonnte  bie  ^Bereinigung  fo  oerfd^iebener 
ile  roie  ber  @cfart=  unb  ber  3::annenpufergefdf)id^te  ni(^t  gelingen. 

^l^Xkä  1811  baran  ging,  oiele  feiner  ^idjtungen  im  „^^anta= 
)"  gu  fammeln,  na^m  er  auc^  ben  „©etreuen  ©dEart  unb  ben 
nnenpufer"  in  bie  ©ammlung  auf.    2Im  erften  Slbenb  foHen 

oerfammelten  f^^eunbe  ben  grauen  SD^ärd^en  oorlefen,  unb 
d^bem  Slnton  bie  @efd£)id^te  nom  „blonben  @!bert"  al§  erfter 
äl^It  Ipat,  foE  ©ruft  al§  gmeiter  ba§  SBort  ergreifen.  S5eoor  er 
!r  mit  feiner  ©rgäfilung  beginnt,  fnüpft  er  an  ba§  ©efpräd^ 
,  ba§  bie  greunbe  im  5Infcf)Iu^  an  ben  „@!bert"  über  ben  93or= 
;  ber  freien  ©rfinbung  für  ben  ®idt)ter  geführt  J)aben,  unb 
nmt  fein  eigenes  Sßerf  al§  felbftänbig  unb  eigen  erfunben  in 
fprudE).  @r  erroibert  Älara,  bie  fid^  am  leb^afteften  für  bie 
^ä^Ier  eingefe^t  l^atte,  bu  einen  ©toff  gum  erften  dJlah  be= 
leitet  ^aben:   „^i)  gebe  :^bnen  gern  rec^t,  unb  um  fo  lieber, 

')  5Hn  ©olger  ü.  18.  12.,  ©olger  I  ©.  586. 
-)  göltet,  Sörtefc  on  S.  Zied  IV  ©.  214-250. 
")  ©olger  I  ©.  707. 
*)  ©c^riften  XI  SBorrebe  ©.XXXV. 
^)  6.  1.  1815,  ©olger  I  ©.331. 
§ert£l.  2 
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lucil  id)  ^^nen  mit  meinem  @ebicf)tc  bann  etmQ§  breifter  na^cn 
barf,  ba  id)  e§  n)enigfteu§  für  eigene  ©rftnbung  ausgeben  !ami. 
^nfofern  fvcilidj  nid^t,  al§  bie  93orftcHung  Dom  Dergauberten  93erge 
ber  93enii§  im  9}?tttelalter  allgemein  oerbrcitet  mar,  aber  ba§  @e= 
bid^t  üom  ^annen^äufcr  f)atte  ic^,  bamal§  fo  roie  je^t,  nod)  ntd)t 
gete[en,  cbenforocnig  fanntc  id^  bamal§  bie  Dliebeinngen,  fonbern 
nur  ba§  ^elbenbud^,  in  beffen  93Drrebc  ein  getreuer  @dfart  er= 
mät)nt  mirb,  ber  bie  jungen  ^arlungen  be[d)ü^t,  unb  ber  nad^E)er 
beim  §an§  Qadß  unb  anberen  ®id)tern  oftmals  fpric^roörtlid^ 
norfömmt,  unb  immer  üor  benv  S3erge  ber  S3enu§  5öa(^e  f)ält. 
2lu§  bicfcn  attgemeinen,  unbeftimmten  ^ßorfteflungcn,  in  roeldie 
id^  nod)  bie  ©agc  uon  bem  beriid^ttgten  Sf^attenfänger  uon  Hameln 
aufgenommen  unb  ocrfteibet  r)abc,  ift  foIgenbcS  @ebic^t  cnt* 
[tauben".') 

©ine  ^ufammenftcllung  oon  brci  ober  beffer  oier  üerfd)iebcnen 
Sagen  t)at  ber  ^id^ter  rorgcnommen :  @dart,  ber  S3enu§berg,  ber 
munberbare  ©picimann  ober  SRatteufänger  unb  ber  2:;ann^äu[er 
l^aben  ben  (Stoff  gu  ber  fompligierten  @rgäl)lung  J)ergegeben.  3)iefe 
SIrt  ber  23ermifd)ung  ocrfc^iebener  Quellen  gu  einem  neuen  ©angen 
ift  in  ber  Literatur  jebergeit  beliebt  gemefen,  unb  befonbcrS  bie 
2Ber!c  be§  auSge^enben  18.  ^a^r^unbertS  finb  Don  biefer  @r= 
fd^einuug  nid)t  unberüf)rt  geblieben.  2)ie  33erbinbung  oon  ©cfart, 
93enu§berg  unb  S^annpufer  mar  alt,  roie  fpäter  nod)  gu  geigen 
fein  roirb,  neu  mar  nur  bie  (Sinfügung  ber  9Rattenfängergefd)i^te. 
2)ie  ®rääf)Ier  ber  9^itterromane,  oor  allem  aber  bie  9J?ärd^en= 
fammler,  benu^ten  gern  alte  ©toffe,  um  fie  me{)r  ober  minber 
organifd)  mit  il)ren  SBerfen  gu  oerfnüpfen.  Son  ^rau  Ükubert, 
Don  SDIufäu§,  üon  Söeit  Söeber  u.  a.  ift  biefe  9Irt  ber  SSerbinbung 
bcfannt.  Sied  ift  mit  ber  noüelliftifdfien  §erau§arbeitung  einzelner 
(Sagen  ntd)t  al§  Dleuerer  üorangefd£)ritten. 

©benforocnig  fann  man  t§m  ben  ?Ru^m  gönnen,  ben  ber 
(£rääf)ler  im  „^^f)antafu§"  für  fid^  in  ?tnfprud)  nimmt,  bie  @e= 
fd)ic^te  frei  erfunben  gu  !)aben.  Um  ba§  gu  erroeifen,  roirb  man 
bie  brei  ober  oier  (Sagen,  au§  benen  ber  2)i(f)ter  feine  ©rgäl^Iung 
gufammengefe^t  l)at,  au§einanberäul^alten  |aben:  bie  @dfart= 
gcfd)i(^te,  bie  (Sage  oom  Spielmann  unb  com  93enu§berg  unb 
t>a^  STannpuferfc^idfal. 

^te  ©(ßatfßanbfuttg. 

®ie  ©dartgefc^ic^te  roiH  Stied  frei  erfunben  pben,  unb  man 
l)at  bem  ®ic^ter  biefe  Eingabe  immer  roieber  nad^gefprod^en.  Söer 
2;ied§  3(rbeit§roeife  fennt,  bem  ift  fold)  freies  Sd£)offen  Don  r)orne= 

»)  Sdiritteii  4  (5. 171  f. 
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:em  unroa^rfd^einlid^.  SBebcc  feine  ^ugenbraerfc,  noc^  feine 
ärdienfatiren,  notf)  feine  romantifc^en  S^aturmärc^en,  nod^  feine 
iteten  Sfloüeffen  finb  felbftänbig  erfunben.  93tentano,  ber  übcr= 
upt  mit  ben  ;^a^ren  me^r  unb  mel^r  üon  Siecf  abrücfte,  nad^= 
n  er  eine  3eit  lang  il^n  fftaoifcf)  angebetet  ^atU,^)  fcfireibt  am 

4.  1803  an  ^Irnim'-^j:  „S3iete§  oon  Xkd§  ^urnor  erfc^eint  mir 
»,  feit  id)  roieber  ©o^^i,  §oIberg  unb  viele  ältere  ®i(f)ter  ®entf(f)= 
ib§  Ia§.  2;iecE  ift  fe{)r  einfeitig  unb  l^ot  unenblicf)  oiel  benu^t". 
b  ^riefen,**)  ber  mirflicf)  ein  93en)unberer  be§  2)id^ter§  mar,  bem 
in  beffen  2)re§bener  Qeit  nal^egetreten  mar,  meint  bei  ber  S3e= 
:e(^ung  ber  SRooeße  „®er  15.  S^ooember":  „2)aDßn  aber  bin  icf), 
d)  ber  mir  befannten  ©emo^nfieit  unb  @inne§roeife  %kd§,  über= 
tgt,  ha^  fie  ni(^t  ein  oöllig  felbftftänbige§  Söer!  feiner  ^^antafic 
'.  Stiecf  i)at  im  roeiteften  Umfange  üon  bem  9te(f)te  be§  2)i(f)ters 
braud^  gemacht,  (Stoffe  unb  ^Inregungen  gu  nehmen,  roo^er  fie 
nen,  unb  bei  einem  SJlenfc^en  üon  fold^er  ®abe  ber  @infü|lung 

alle  2)icif)tungen,  roie  er  fie  befa^,  brautet  man  fic§  ni&jt  gu 
tnbern,  roenn  bie  Slnregungen  oft  au§  ben  cerfd^üttetften  Quellen 
nmen.  2)en  „blonben  @!bert"  fteCt  man  gern  al§  eine  @rfin= 
ng  oon  ^^iecfä  ^^antafie  l^in,  aber  fd^on  ^ean  ^aul  ^at  ge= 
;t:  „2)ergleic^en  erfinbet  ficf)  ni(f)t"/)  unb  man  tut  bem  SDid^ter 
1^1  ni(f)t  unred^t,  raenn  man,  gang  abgefe^en  baoon,  ba^  er  oon 
ner  SD^utter  al§  ^inb  bie  mannigfad^ften  SDIärd£)en  ergä^It  be= 
n,  anä)  l^ier  auf  einen  entfdC3eibenben  ©influ^  ber  @(|auer= 
nanti!  ^inroeift.  :^ft  fo  bie  Hnnal^me  ber  freien  ©rftnbung 
ti  Dornel^erein  nidt)t  n)af)rfc^einlid^,  fo  mirb  e§  bei  näEierer  Unter= 
^ung  äur  ©eroi^^eit,  i>a^  %kd  aud)  in  biefer  ©rgäEiIung  feiner 
beit§raeife  nid)t  untreu  geroorben  ift. 

®er  ©rgä^ler  be§  „^t)antafu§"  l)ebt  !^ert)or,  bafe  er  ba§ 
belungenlieb  bamaB  nid^t  ge!annt  ^abe.  Sßir  fönnen  bem 
d^ter  biefe  Eingabe  o^Eine  jebeS  93eben!en  glauben.  Unfer  beut= 
e§  9^ationalepo§  fonnte  \^m  bamal§  nur  burd^  ^ol)ann  :^acob 
ibmerS  2lu§gabe  ober  bie  (Sammlung  oon  S^riftopJ)  ^einrid^ 
gHer  befannt  fein,  aber  e§  ift  bod£)  fe^r  gmeifelEjaft,  ob  ii)m  eine 
:  beiben  3lu§gaben  bamal§  fc^on  in  bie  ^änbe  gefallen  ift,  ob= 
1^1  fein  (Sd^roager  9^eidE)arbt  mie  S^icolai  gu  ben  (Subffribenten 
:  SDfJgllerfd^en  (Sammlung  gel)örten.^)  2Iber  %xtd§>  93efci)äftigung 
t  ber  ßiteratur  ber  mittel^oc^beutfc^en  53Iüteäeit  beginnt  boc^ 

^)  2;tecf  öerfpottctc  i^n  aU  ben  „^crounbetei:"  in  bem  f^aftnai^tgi^iDanf 
er  2lutot". 

2)  Steig,  21.  ö.  STtnim  unb  (JlemenS  93tentano,  Stuttgart  1894,  ©.  72. 

3)  a.  a.  D.  II  ©.  327. 
*)  mplt  I  ©.  265. 

■^)  f.  bte  Slbred^nung  3!Ji^ner§  jum  sweiten  93anb  feiner  Sammlung  1785. 

2* 
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€rft  in  ®rc§bcn  in  ber  graeiten  ^älfte  be§  ^ai)xe§  1801.^)  5Im 
8.  2.  1802  fd^retbt  f^debrid^  ©d^legcl  an  ©(^letermac^er '^ :  „2:iccf 
ift  je^t  gang  tn§  ©pifc^e  ücrfunfen.  @r  raill  bQ§  IRicbelungenlicb 
bearbeiten",  unb  3:iedf  felbft  gibt  al§  5Infang  feiner  altbeutfcf)en 
©tubien  ba§  ^a\)x  1801  an.'^) 

^n  ber  großen  §elbenbic^tung  !ommt  in  ber  Xat  ein  ®{fart 
Dor.*)  ®r  ift  einer  Don  ben  beiben  $IRar!grafen,  bie  ^riml^ilbe 
in§  S^libelnngenlanb,  uon  ba  nac^  Söorm§  nnb  fd^Iie^Iicf)  gn  ben 
^unnen  begleiten.  Später  erfd^eint  er  bann  al§  Söerteibiger  ber 
SRar!  9?übiger§  in  einem  nic^t  gcrabe  rül^mli(f)cn  ^uftanbe.  ^er 
üom  ©d^Iafe  93eän)ungene  n)irb  üon  §agen  ber  Söaffen  beraubt, 
aber  feine  breite  beroä^rt  fid^  and)  f)ier;  er  gebenft  beg  ermorbeten 
©iegfrieb§  in  Söe^mut  unb  roarnt  bie  93urgunber,  feine  alten 
ßanb^Ieute,  cor  ber  ^al^rt  in§  ^unnenlanb,  wo  xf)mn  ©efal^ren 
bro^ten.  ©päter  üerfünbet  er  S^tübiger,  feinem  je^igen  Ferren, 
bu  5In!unft  ber  ©äfte  üon  SOBormg.  Söiel  ptte  2;iecf  au§  biefen 
furgen  ©rroäl^nungen  nidE)t  entnel^men  !önnen;  ba^  ©dart  auc^ 
f)m  aB  Sßarner  erfc^eint,  roar  fein  Qu%,  auf  bem  ber  5)i(f)ter 
feine  ©rgäfjlung  aufbauen  fonnte.  ^ebenfalls  ift  !aum  gu  mi- 
ftclien,  roarum  fid^  ber  ^id^ter  fo  entfc^ieben  gegen  bie  5lnna{)me 
feiner  S3e!anntfd)aft  mit  bem  alten  ^etbenliebe  geraenbet  |at, 
roenn  man  nid^t  glauben  miß,  ba^  er  einen  ©influ^  ber  aU= 
gemeinen  ^beale  unb  ber  gangen  ^elben^aften  ^anbtung  auf 
ben  ®^ara!ter  feiner  ©cfartergäljlung  abftreiten  roollte. 

9^ur  ba§  „^elbenbud^"  miH  er  gefannt  ^aben.  @§  fann  fid^ 
nur  um  ba§  mel)rfad)  gebrudle  beutfc^e  „^elbenbuc^"  .^anbeln, 
ba§  ben  „Dtnit",  ben  „Sßolf bietrief)",  ben  „®rö^en"  unb  „kleinen/ 
S^of engarten"  entpit,  benn  ba§>  umfangreid)ere  ^re^bener  ^elbert^ 
buc^  liegt  ja  nur  in  ber  einen  §anbf(f)rift  be§  ^aSpar  pon  ber 
9f?pn  cor  unb  mar  bamal§  noc^  nid^t  gebrudt.  Sßeld)e  5Iu§gabe 
be§  beutfdt)en  „^elbenbuc^eS"  StiecE  nun  gefannt  f)at,  ift  fd^mer 
gu  fagen.  ^n  feinem  Sefi^  befanb  fid^  in  ben  niergiger  ^fl^rcn  ^) 
bie  SIu§gabe  Don  1509:  2)a§  ^elbenbuc^  mit  feinen  i^iguren. 
©ran  gu  ^agenau,  aber  biefe  fann  er  bamalS  nid^t  in  ber  ^anb 
gcl^abt  l^aben,  jebenfallS  nic^t,  al§  er  bie  @efprädE)e  gum  „^i^an» 
tafu§"  fd)rieb.    2)enn  bie  bort  ermähnte  Sorrebe  ift  in  ber  5Iu§= 

')  ©ottl^olb  ^ce,  Qu  Subtüig  %ied§  germanlftifc^en  Stubfen,  SBaufeen  1895,  ©.  8. 
2)  ebcnbo  <B.  7. 

^)  Schriften  93b.  11;  SSorrcbc  ©.  LXXVllI. 
^)  JZibelungenlieb  645,4.  1223 f.,  1571  ff,  1592 ff. 

*)  Catalogae   de  la  bibliotheque   celebre  de  M.  L.  Tieck  qui  sera  ven- 
due  ä  Berlin  1849. 
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je  Don  1509  eine  S^cac^rebe,  hk  am  ©c^Iuffc  be§  $8ucl^e§  ftel^t.*) 
cf)  ©rimm  raar  btefer  ^rofaberic^t  nur  in  ber  5Iu§gabe  ol^ne 
f)re§angabe  unb  in  ber  oon  1590  al§  ©inicitung  gegeben; 
id  müfetc  alfo  einen  oon  biefen  beiben  2)ru(fen  in  ber  §anb 
)abt  {)aben.  ®tc  @ntf(f)eibung,  raelc^e  ?Iu§gabe  Siecf  1799  be= 
tnt  war,  ift  f(f)Iiefeli(^  aucE)  ni(f)t  fo  raid^tig,  ba  bie  ^IbroeidEjungen 

eingelnen  2Iu§gaben  gan§  unraefentlic^  finb.    @ine  ältere  al§ 

Don  1509  fomntt  aUcrbingS  nic^t  in  f^rage,  benn  felbft  ber 
eierte  ^aftor  ^od^,  ber  Sef)rer  2ßa(fcnrober§,  fennt  nur  bie 
teren  unb  roei^  nur  nebenbei  gu  ergäEilen,  ba§  e§  nod^  eine 
»re  geben  folle.^) 

^n  ber  9Sor=  ober  9lad^rebe,  bie  einen  allgemeinen  33eric|t 
t  ben  Säten  ber  einzelnen  gelben  gibt,  rairb  ©dart  gmeimal 
)ä^nt.  Qmt^t  ^)  cräö^It  ber  Serfofjer,  ba^  @(f art  oon  S3reifad^ 
le  erf(f)[agenen  Pfleglinge,  bie  ^arlunge  räd^t,  inbem  er  ben 
jrber,  Äaifer  ©rmentridl),  tötet.  @r  [tel)t  auc^  cor  ^rau  a3enu§= 
g  bi§  an  ben  jüngftcn  Sag.  ®iefelbe  ©efd^id^te  roirb  fpäter 
I  einmal  au§fül)rlic^er  ergä^lt.'')  ^uf  ©ibi(^§  9fiat  läfet  ®rment= 
I  bie  ©ö^ne  feine§  S3ruber§  ^arlung  pngen,  raäljrenb  i^r 
eger  ©rfart  fort  oon  93reifad^  ift.  93Ht  S)ietri(^,  @rmentrid^§ 
ttem  S3ruber,  gelingt  e§  @tfart,  bem  treulofen  fjürften  eine 
f(f)eibenbe  S^tieberlage  beizubringen,  aber  forool^l  er  mie  ©ibid^ 
fliegen.  2lm  ©d^luffe  roirb  noc§  oon  bem  Slu§gange  ber  gelben 
id^tet;  2)ietridC)  oerfd^minbet  fpurlo§  mit  einem  Qxüet<^m,  unb 
art  fte^t  bi§  gum  jüngften  Sage  cor  bem  9Senu§berge  unb 
rnt.^)  Sßarum  er  ha  fteljt,  baoon  raei^  t)a§  ^elbenbud^  nid^t§ 
berichten. 

;^n  ben  ®ebi(^ten  be§  „^8lbenbu(f)e§"  mirb  ber  ©dfart  felbft 
mal  al§  §anbelnbe  ^erfon  eingefül)rt.  ^m  „ 9^0 f engarten"  be= 
[t  er  na4  i^artem  Kampfe  ^agen,  einen  ber  öaupt^elben  in 
irm§,  unb  meift  ben  ^u^  ber  ßriem'^ilb,  ber  neben  bem  orange 

ßo^n  für  ben  ©ieger  beftimmt  mar,  §urücf,  roeil  er  oon  feiner 
jetreuen  SD^lagb  gefügt  fein  roiU.  @(^ön  ift  bie  berbe,  e^r= 
lenbe  3J^anne§tugenb  ^ier  gefd^ilbert,  unb  man  erfennt,  eine 
t  el^renooHe  ^oüe  bem  ätecfen  gugeroiefen  roirb,  roenn  man 
i^rt,  ha^  aUt  anberen  gelben  aufeer  ^ilbebranb  fid^  ben  ^u^ 

Königin  gern  gefaEen  laffen. 

')  ügt.  barübcr  Söil^elm  ©rimrn,  Seutfc^e  ^elbenioge  3.  9lufl.  1889  S.  325 
bie  Sluggabc  be§  „§clbcnbu(^cs"  oon  21.  ö.  teuer,  Stbliot^ef  bc§  Siterartfc^en 
!ia§  äu  (Stuttgart  87,  btc  ber  Setroc^tung  äugrunbc  gelegt  tourbe. 

^1  Äom^enbium  ber  beutfc^cn  Siteraturgcid^tcl^tc  1790  ©.  66.  ^oxm.'\ä)nt\ttt 
er  befi^e  eine  befeftiüe  Editio  in  Ouart,  bie  bal  16.  So^rfiunbert  übersteige. 

''}  ÄeOerg  Slusgabe  @.  3. 

*)  ebenbo  ©.8. 

^)  ebenba  S.  II. 
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S)er  3^9  ^^^  2:reuc,  ber  ©dart  auSgeid^net,  finbet  fid^  in 
bcm  alten  ©ebic^tc  immer  roieber.  3lm  fc^önften  bei  ^crgog 
Sed^tung  dou  9J?cran  unb  feinen  ©ö^nen  im  „SBoIfbietri^". 
®er  ^ergog  i[t  2öolfbietric^§  ©r^ie^er,  unb  al§  befjen  93rüber  fic^ 
roiberrec^tlic^  ju  Ferren  oon  ^onftantinopel  mad)en,  tritt  Sed^tung 
für  feinen  Pflegling  ein.  ^n  bem  l^arten  Kampfe,  ber  entbrennt, 
fallen  fed^§  ©ö^ne  S3ed^tung§;  jebegmal,  roenn  einer  getroffen 
umfinft,  lac^t  ber  ^ergog,  um  ben  ©rf)merä  äu  Derbergen.  ^ad) 
ber  S^lieberlage  SSolfbietricf)§  roirb  Se^tung  mit  feinen  anberen 
©ö^nen  Don  feinem  ^errn  getrennt  unb  gibt  fic^  nun,  ba  er  i^n 
tot  glaubt,  in  bm  ^ienft  ber  Srüber  SBolfbietrtc^§.  Slber  fd^Ie^l 
roirb  er  aufgenommen,  unb  in  Letten  mu^  er  Sßäc^terbienfte  rer^ 
ridE)ten,  ba  er  ben  redjten  §errn  nic^t  oerleugnen  miß.  ßange  ^e\i 
erbulbct  er  bk  fd^mä^lid^e  Sage,  bi§  ber  2;ob  ben  freuen  erlöft 
SBoIfbietridf)  aber  ift  nid^t  geftorben.  9^ad^bem  er  oon  feinen 
^ienftmannen  getrennt  morben  mar,  ift  er  in  ber  SBelt  um^er= 
geirrt  unb  ^at  bie  ^errlicf)ften  5Ibentcuer  erlebt,  ol^ne  feine  @e= 
treuen  gu  oergeffen.  :3?ebe§mal,  raenn  if)m  etmaS  ©c^öneB  guteil 
roirb,  befällt  \i)n  bie  Erinnerung  an  fie  mit  unenblic^em  2Bel^; 
gerät  er  in  ßebenSgefal^r,  fo  bittet  er  @ott,  fid^  nad^  feinem  S^obe 
feiner  greunbc  angune^imen.  SBie  2)ietrid^  fein  ßanb  opfert,  um 
feine  a<ä)t  ©etreuen  au§  @rmentrid)§  §anb  gu  erretten,^)  fo  fe^t 
Sßolfbietric^  alle§,  felbft  bie  neugeroonnene  ©attin  auf§  ©piel, 
um  feinen  ^ienftmannen  beigufpringen.^) 

S)iefer  Quq  ber  3:reue  {)at  2^iecf  fef)r  gefallen ;  er  ^at  i^n  gum 
S[RitteIpun!te  feiner  ©cfartergä^Iung  gemad^t  unb  fel^r  gefi)icft 
oerftärft  unb  oertieft.  dreierlei  mar  e§,  wa§  ba§  „^elbenbuc^" 
i^m  gab.  Quet^t  bie  Sf^ac^e,  bie  ©dfart  al§  treuer  Pfleger  ber 
^arlunge  an  bem  93^örber  ber  i^m  anoertrauten  ^inber  na^m. 
§erner  S3ed^tung§  ftanbfiafte  Streue  gegen  Sßolfbietridf),  bie  ben 
%ob  ber  fe(f)§  ^inber  gefaxt  erträgt,  unb  fd^lieplic^  SBoIfbietrid^S 
ftete§  ©ebenfen  an  feine  treuen  SD^annen.  %kd  E)at  biefe  5In= 
gaben  gufammengefa^t. 

2)a§  „^elbenbucf)"  ^atte  bie  t^rage  naä)  bem  ©cE)idffaIe  be§ 
S3ater§  ber  ^arlunge  unbeantroortet  gelaffen,  ber  moberne  2)i(f)ter 
füllte  bie  ßüde  auB,  inbem  er  ©cfart  ftatt  §um  Sormunbe  ber 
^inber  gu  bereu  Spater  mac^t ;  bqp  ©d^idffal  be§  ^ergogB  S3ed^tung 
gab  il^m  ba§  S3orbilb  ^u  biefer  STnberung,  unb  menn  er  @dEart§ 
älteften  ©of)n  im  Kampfe  für  S3urgunb  fallen  läfet,  fo  mirb  i^m 
ber  Opfertob  ber  fecl)§  ©öl)ne  93ecl)tung§  oorgefclimebt  ^aben.  S)urc^ 
biefe  93ereinigung  mürbe  bie  ©rgälilung  fel^r  oertieft,  jugleicf)  lie^ 


^)  aSorrebe  ©.  9. 
•')  6.  520  ff. 
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fic^  aber  %kd  bie  ftarfe  SSirfung,  bie  ba§  ©intreten  be^  23ör= 
munbeS  für  bie  if)m  anoertrauten  ßinber  au§ü6en  mufe,  nid^t 
entgelten.  @(fart  roirb  fpöter  ber  S3ormunb  ber  ©öl^ne  S3urgunb§ 
unb  fämpft  für  fie  einen  ^ampf  um  ßeben  unb  Xot).  3lu(|  f)ier 
^Qt  ber  4)i(^ter  mel^r  gegeben  al§  ha§  ^elbenbud^.  ®ic  ^inber, 
für  bie  ©cfart  eintritt,  finb  bie  feine§  2;obfeinbe§;  ben  ^ampf, 
ben  er  fül^rt,  ^at  er  gegen  übcrirbifd)e  ©eroalten  auSgufec^ten , 
unb  er  gel^t  nid^t  fiegreid)  au§  i^m  l^ercor,  fonbern  fallt  al§ 
Opfer,  nad^bem  bie  Äinber  gerettet  finb.  ^a§  ift  in  ber  3:at  eine 
gro^e  Vertiefung  unb  faft  Übertreibung  ber  alten  ©efd^id^te.  2)ie 
alten  @pen  fennen  ein  fo  opferooKe^  ©intreten  für  ben  f^einb 
nid)t;  jebenfaHS  fiaben  fie  e§  ftet§  oermieben,  einen  gelben  in  ben 
^ampf  groifd^en  ireue  unb  äRenfd§lid^!eit  gu  fteEen.  Sßenn  ^ilbe= 
branb  feinen  eigenen  ©ol^n  erfc^lögt,  fo  fü£)ren  bie  ^flic^t  unb 
bie  S[Ranne§el^re  ben  tragifd^en  SluSgang  l^erbei ;  raenn  ^agen  im 
2BaItl)arilieb  ben  ^ampf  gegen  2öaltt)er  aufnimmt,  fo  ift  e§  graar 
bie  Streue,  bie  i^n  gu  biefem  ©dtjrttte  oeranlafet,  aber  er  leiftet  fie 
einem  §errn,  ber  i^m  nicf)t§  SBöfeS  zugefügt  ^at  Unb  in  ber 
Sorrebe  gum  „^elbenbud^e"  mirb  au^brüdlid^  berid^tet,  ba%  ©ibid^ 
erft  5um  fc^Iimmen  3?atgeber  roirb,  al§  fein  tr)rannifd)er  ^err 
©rmentrid^  bie  ©attin  ©ibid^§  nergcroaltigt  f)at  2)ie  Sreue,  bie 
ber  2:iedEfd5e  ©dart  bem  9J^örber  feiner  ©ö|ne  über§  @rab  ]^inau§ 
leiftet,  ift  ben  alten  ^elbengebidjten  fremb. 

Unbe!annt  ift  ber  ©age  aud)  ber  Opfertob  @dart§.  ^m 
§elbenbud)e  rourbe  Don  bem  traurigen  ©nbe  be§  treuen  93ed^tung 
erää^It.  liefen  31^9  Ö^iff  '^^^^  Q^f  unb  erreid^te,  inbem  er 
S3ed^tung  roieberum  ©dart  greid^fe:^te,  eine  neue  Vertiefung  be§ 
©toffe§.  ®em  2)id)ter  mag  biefe  Stnberung  leidet  geroorben  fein, 
roeil  er  ben  Dptimi§mu§  ber  alten  ©ebid^te  nid^t  mel^r  aufbringen 
fonnte.  ;^n  biefen  merben  bie  gelben  aud)  ber  furdjtbarften 
©egner  |)err,  feiten  gefd^iel)t  e§,  t)a^  ber  §auptlf)elb  eine§  @e= 
bid)te§  im  Kampfe  fällt,  fel)r  feiten  ift  e§  aud),  ba^  ber  ©treit 
unentf(^ieben  enbet,  bie  Siegel  ift,  ba^  bie  ©egner  unterliegen, 
unb  feien  fie  noc^  fo  übermöd^tig.  2)afür  l^atte  %kd  feinen  ©inn ; 
er  fa^  bie  alten  ©pen  überl^aupt  mit  bem  5luge  be§  moberncn 
3n)eifler§  an,  im  „^arl  üon  Serned"  lä|t  er  ben  ^itel^elben 
einmal  auSfpred^en,  ha%  er  beim  ßefen  ber  alten  ©efd^id^ten  —  l^ier 
finb  e§  bie  „^aimonSfinber"  —  immer  an  bie  Dielen  tüchtigen 
SD^enfdjen  beulen  muffe,  hk  ^ur  S3ermel)rung  ber  ©l)re  be§  ^aupt« 
gelben  ruI^mloS  fallen  müfeten.^)  ©§  ift  gu  cerftel^en,  raarum 
^ied  feinen  ©dart  im  Kampfe  mit  ber  übermä^tigen  3Bunber= 
roelt  äugrunbe  ge^en  lä^t.    ^a|  ber  §elb  fid)  für  anbere  opfert, 

')  Schriften  11  S.  Iß. 
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mal  bcu  alten  @pen,  lücnigftenS  benen,  bic  %kd  üorlagen,  ein 
frember  ^ug.  9^ur  in  ben  „^aimon§!inbern"  rairb  00m  ©rafen 
^aimon  ergä^It,  ba^  er  fo  lange  mit  ben  93erfoIgern  !ämpft,  bi§ 
feine  ßinber  auf  bem  3ftoffe  93a9art  geflol^en  unb  in  ©id^er^eit 
finb,  unb  fid)  erft  bann  ber  Ü6ermarf)t  gefangen  gibt.^)  2;iecf  l^at 
baburd^,  ha^  er  au§  ber  9?a(f)e  @(fart§  an  bem  SRörber  feiner 
^^flegeünber  ein  Opfer  jur  ©rl^altung  unb  ^Rettung  macf)t,  ent* 
fd^ieben  gefc^idft  fombiniert. 

2Iu§  bem  ütäc^er  ber  Jünglinge  mirb  ber  fi(f)  opfernbe  @rci§, 
©in  folc^er  ®§ara!ter  mar  Xud§  ganger  5lrt  genel^mcr.  ^n  ber 
©efc^id^te  dou  SlbbaHa^S  S3ater  ©elim  J)atte  er  ein  äl^nlici^e§ 
©d^iäfal  gefci^ilbert.  Slud^  er  l^at  bie  Unban!barfcit  erfal^ren,  bie 
gerabe  ben  SerbienftöoHen  trifft,  benn  „mit  ben  2)ienften  be§ 
§elb^errn  Derfc^roinbet  jugleicf)  ber  S)an!  be§  SßoIfeS''.^)  ©eine 
©attin  f)at  ber  treue  9}?ann  cerloren  unb  flagenb  fi^t  er  auf  bem 
©rabe  feiner  %vau,  certrieben  unb  oerlaffcn.^)  ^ber  er  roitt  fic^ 
rächen,  bod)  ber  greife  2lbube!r  roarnt  Dor  Stacke  unb  mal^nt 
genau  mie  ©cfart:  „®ie  Ü^ac^e  brüHt  au§  ben  Sieren,  ber  SDf^enfdf) 
bulbe  unb  Dergeil^e".'*)  f^ür  Säten  finb  STiedS  SD^enfd^en  nid^t 
geboren,  barum  rourbe  auc^  ber  tro^ige  @dart  be§  „§elbenbud§e§" 
äu  einem  bulbenben  ©reife. 

@cfart§  ©egner  ift  ber  treulofe  ^ergog  Don  Surgunb,  auf 
ben  fidler  ^üge  be§  St^rannen  ©rmentrict)  übergegangen  finb. 
3öie  S3urgunb  feinen  treuen  Reifer  Don  fidE)  ftö^t,  fo  tut  auc^ 
(Srmentri^  feinem  guten  Sftatgeber  bitteres  Unred^t  unb  oeranla^t 
ii)n  gu  furd^tbarer  ^ad)e.  SJian  mag  ft(^  lEieute  erftaunt  fragen, 
marum  ber  unban!bare  93urgunb  bie  unfd^ulbigen  ^inber  @dfart§ 
töten  lä^t,  e§  '^ätU  ja  genügt,  fie  gu  oerbannen.  Tlan  fagt  roof)I 
nid^t  guoiel,  menn  man  barauf  oermeift,  ba^  im  „§elbenbu(^" 
fein  ©runb  angegeben  roirb,  ber  @rmentrid^§  Sßüten  gegen  feine 
Steffen  erüärt.  ®ie  tr)rannifd^e  Sßillfür  be§  graufamen  gürften 
l^at  SiedE  auf  feinen  Surgunb  übertragen. 

Sieben  ben  grunblegenben  Qü(^in  f)at  ba§  ^elbenbuc^  bem 
S)ic^ter  noc^  eine  SO^enge  ©ingell^eiten  gegeben. 

SBarum  bic  §anblung  feiner  ©rgö^Iung  gerabe  in  SBurgunb 
fpielen  foll,  erfennt  man  leicht,  aud^  menn  man  com  9ftibelungen= 
lieb  gang  abfief)t,  fobalb  man  fid^  gteid^  gu  S3eginn  ber  SSorrebe  ^) 
belel^rcn  iä^t,  ha^  2öorm§  unb  ha§  ßanb  barum  S5urgun  l^ei^e. 
@§  ift  mol^I  auc^  nic^t  übertrieben,  roenn  man  bie  S)reiga!^I  ber 


')  Schriften  13  ©.  21. 

2)  Schriften  8  ©.  29. 

3)  Schriften  8  ©.  26. 
*)  Sbcnba  ©.  35. 

•')  SSorrebe  S.  1. 


—    17    — 

©ö^nc  @(fart§  burc^  bie  Satfa(f)e  beeinflußt  glaubt,  baB  Söolf* 
bictrid^g  93ater  ^ugbtetrid^  autf)  brei  ©öl^ne  fein  eigen  nennt. 
SSon  ben  tarnen  ftammt  ber  eine,  ^ietrid^,  ficfier  au§  bem  ^elben= 
bud^e,  ^ein§  mag  an  ©^afefpeareS  genialen  ^ringen  gemahnen, 
aber  ha§  bleibt  SSermutung. 

S)er  ^erjog  93ed^tung  ift  ^ugbietridE)§  ©rgiel^er;  al§  beffen 
S3ater  5lttenu§  [tirbt,  fe^t  er  ben  treuen  SRatgeber  gum  93ormunb 
feine§  ©ol^neS  ein.  ^i§  in  bie  ©ingelleiten  l^inein  fann  man  l^ier 
bie  parallele  gu  %ud§  ©rgäl^Iung  nerfolgen.  Söie  ©cfart  nid^t  oon 
S3urgunb§  Sobe^Iager  meieren  barf  unb  ben  ^ergog  immer  toieber 
tröften  muß,  fo  fi^t  S3e{^tung  an  feine§  dürften  Säger  unb  mac^t 
il^m  ben  2:obe§fampf  lei^t.^) 

^ugbietrid^  gerät  einmal  in  große  @efal)r  unb  brol^t.faft 
bem  ^eibenfönige  gu  unterliegen.  S)a  nal^t  SGBolfbietric!)  mit 
feiner  ©d^ar  unb  entfd^eibet  ben  ^ampf  gu  feinet  Sater§  ©unften. 
©enau  fo  greift  @(fart,  al§  fcfion  aUeS  oerloren  fc^eint,  in  bie 
©c^lad^t  ein.  ©olc^e  ©d^ilberungen  finb  aHerbingS  fel^r  pufig, 
auii  bei  ©^afefpeare.  @cfart§  ^ampf  mit  bem  ©efolge  be§  ©piel= 
mann§,  ba§  in  immer  neuen  Qdjaxen  auf  il^n  einftürmt,  l^at  oiele 
parallelen  im  „^elbenbuc^e".  ©egen  ßaurin§  ©d^aren  |aben  2)iet= 
rid^§  gelben  bie  furc^tbarften  Mmpfe  gu  beftel^en,  aui)  gegen  fie 
bringen  ftet§  neue  ©egner  l^eran,  menn  fie  bh  früheren  gerabe 
überroältigt  ^aben.^)  ©o  gel^t  e§  Söolfbietric^,  ber  cor  ^erufalem 
bie  fd£)limmften  ©d^lad^ten  mit  ben  Reiben  auSgufed^ten  l^at,  bie 
fid^  fort  unb  fort  oon  neuem  oerftärfen.^)  Slber  ein  auffattenber 
Unterfd^ieb  geigt  fid^  in  ber  ©d^ilberung  biefer  kämpfe.  %kd§> 
(Sdfart  ift  gen)i|  ein  feiten  tapferer  unb  tüchtiger  9J?ann,  ber  ben 
^ampf  gegen  jeben  ^^einb  aufnimmt.  ®od^  bie  ^ampf=  unb 
©treitfreubig!eit,  ber  @rimm  unb  ber  ©tolg  auf  bie  9J^anne§e^re 
mar  %xed  fremb.  S)aß  man  ben  ^ampf  um  be§  Kampfes  mitten 
lieben  fönne,  ba§  fonnte  er  nid^t  oerftel^en.  91ur  bie  „^aimon§= 
ünber"  mit  ber  t^igur  be§  raul^en,  ftreitluftigen  JReinolt  mad^en 
l^ier  eine  3lu§nal^me.  5lber  in  biefer  S3earbeitung  eine§  alten 
S3ol!§bud^e§  l^at  fid£)  ber  5)id^ter  fe^r  eng  an  bie  S3orlage  an= 
gefd^loffen.*) 

(SJang  auffattenb  ift  bie  ^l)nli(f)feit  be§  @rfc^einen§  oon  ®cfart 
Dor  bem  überrafdE)ten  S3urgunb  unb  be§  @ange§  oon  SöolfbietridE) 
gu  feinen  treulofen  S3rübern.^)  Sßie  i^n  feiner  oon  ben  ^ofleuten 
grüßt,  raie  ber   eine  Vorüber  il)m  bie  Sure  raeift,  mie  beibe  oor 

^)  feacr  S.  127  f. 

2)  Äcüer  6.  748  u.  o. 

')  tcQer  @.  340  ff. 

*)  53.  ©teiner,  Siecf  unb  btc  SBoIfsbüc^cr ,  58erliner  SJiff.  1893. 

")  Sfcüer  <B.  199. 
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bem  3ürnenben  ftiel^en  imb  eine  ©d^ar  [treitbarer  Wdnnei  gerbet» 
rufen,  um  ben  fjürften  gu  oertreiben,  fo  ftefjt  aud^  ©cfart  un= 
begrübt  cor  feinem  ^errn,  ber  i^n  al§  SSerräter  von  fid^  roeift 
unb  feine  2eibn)äct)ter  gum  ©cf)u^e  herbeieilen  lä^t  S3ei  biefer 
@(f)ilberung  fü^It  man  ficf)  aucf)  fofort  an  bie  großartige  ©tcHe 
im  norbifcfjen  „^ambirmal"  erinnert,  al§  bie  beiben  ©öl^ne 
@ubrun§  Dor  bem  9J^örber  i()rer  ©c^roefter  @n)anB)iIb  erftfieinen 
unb  9fiad^e  forbern. 

Slud^  für  ben  ©egenfa^  gn)ifd£)en  ber  ^ra(f)t  be§  ^erjogg,  bie 
%kd  mit  ben  färben  be§  ^omanti!er§  fc^ilbert,*)  unb  bem  @Ienb 
@dfart§  unb  feine§  legten  ©ol^neS  fanb  %ud  ein  SSorbilb  im 
^elbcnbud^e.  Qu  ^fingften  rairb  in  Äonftantinopel  ein  prächtiges 
§eft  gefeiert,  bie  gürften  ^erf(^einen  in  ^rac^t  unb  ^omp,  nur 
äe(f)tung  unb  feine  ©öf)ne*ftel^en  in  grauen,  f(|mucftofen  Kleibern 
baneben.^)  S)ie  f^ludjt  @(fart§  au§  bem  ©d^Ioffe  in  ben  SBalb 
f)at  i^re  parallele  in  2öoIfbietric^§  f^^ud^t  mit  ben  ©einen  in 
milbe  ©inöben,  na(f)bem  er  in  bem  Äampfe  gegen  feine  S3rüber 
unterlegen  mar. 

9J?an  fie^t,  roie  2;iedE  f)ier  unberoußt  au§  ben  großen  @pen 
bie  3üge  für  feine  ©rgäfjlung  gufammentrug,  unb  roenn  fold^c 
3ufammenfte[Iungen  audE)  immer  bie  ©efal^r  mit  firf)  bringen, 
ha^  ^^nlidf)!eiten  entbedft  werben,  bie  fic^  au§  ber  5lC[gemeinf)cit 
ber  benu^ten  3üge  oon  felbft  ergeben,  fo  ift  bei  ber  ©mpfäng^ 
lid^feit  %kd§  gerabe  für  bie  ®id)tung  be§  50^ittelalter§  mo\)l  bod^ 
ni^t  guoiel  gefagt  morben. 

9Roc^  beutli(|er  läßt  fic^  bie  5Ibpngig!eit  2^iec!§  oom  ^elben= 
bud^e  für  bie  SJietri!  geigen.  2)ie  ©trop^enform,  bie  ber  ^idE)ter 
im  allgemeinen  für  bie  epifc^e  ©rgä^Iung  einfe^t,  fönnte  man  am 
beflen  c^ara!terifieren,  roenn  man  fie  als;  eine  oiergeilige  mit  jam» 
bifc^em,  breitaftigen  $Rf)9tl^mu§  unb  freiem  SBecfifel  oon  Üingenbem 
unb  ftumpfem  5Iu§gang  unb  freier  3ReimfteIIung  begeicf)net.  Über  iE)re 
^er!unft  unb  autf)  über  ben  ©runb  ber  freien  S3e^anblung  ber 
^eime  unb  5Iu§gänge  läßt  fid^  S3eftimmte§  fagen.  ^m  „gelben* 
buc|e"  fte^t  bie  alte  9f|ibeIungenftrop]^e  in  epifc^en  ßanggeilen  mit 
SSerfürgung  ber  legten,  eine  ^^orm,  bie  man  ah  jüngeren  §ilbe» 
branbston  gu  begeic^nen  pflegt.  2)iefe  ©tropfie  fd^eint  nun  nid^ts 
mit  ber  SÜedffd^en  gu  tun  gu  i^aben,  unb  bod^  ift  biefc  einfach  au§ 
jener  entmicfelt.  §n  ben  alten  STuSgaben  —  bie  ®ranftf)e  oon 
1509  mürbe  eingefe^en  —  ift  bie  ßanggeile  nid^t  rmf)x  al§  ßang= 
geile  gebrucft;  e§  erfcl)einen  regelred£)te  ©ruppen  oon  ac^t  ^urg= 
geilen,  bie  in  ben  ®ruc!en  ol^ne  Slbfä^e  roiebergcgeben   merben. 


')  ©d)riften  4  ©.  176. 
')  Äeüerg  ^luSgabe  S.  533. 
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gür  ben  Unfunbigen  ift  e§  baburd^  unfenntltc^  gemacht,  bo^  bie 
oermeintlid^cn  But^^eiUx  auf  bic  alten  epif(f)cn  Sanggeiler  gurüdf^ 
gelten.  Sied  übernaFim  fie  einfach,  unb  e§  wax  \^m  ein  ßei(f)te§, 
au§  i^nen  feine  oiergeiligc  ©tropl^c  mit  ben  oier  ^Reimen  gu  ma^en, 
ba  ber  ^öfui^^ß^itt  in  ben  SSerfen  be§  ^elbenbu(f)e§  überaß  burc^- 
gefüfirt  ift.  5l6er  n)ie  !am  iiedE  gu  ber  freien  23ern)enbung  ber 
flingenben  unb  ftumpfen  3Iu§gänge  unb  ber  ©teEung  be§  9Reime§  ? 
^n  ber  %at,  ber  S)id^ter  fc^eint  fe^r  roillüirlicf)  Dorgugel^en.  SD^an 
fe^e  fid^  nur  bie  ©tropfen  be§  @ingang§Iiebe§  barauf  an.  ©leid^ 
in  ber  erften  ftel^t  ein'SBed^fel  flumpf,  flingenb,  ftumpf,  flingenb, 
roäl^renb  man  nad^  bem  alten  ©d^ema  üingenb,  ftumpf,  flingenb, 
ftumpf  erwarten  foßte,  bie  fed^fte  ift  ebenfo  gebaut,  raäl^renb  bie 
britte,  oierte  unb  fünfte  fid^  gang  ber  3lrt  be§  ^elbenbud£)e§  an* 
fd)lie^en.  ©o  gel^t  ber  2öed)fel  burd^  aße  ©tropl^en  l)inbur(f). 
216er  nocl)  eine  anbere  ©rfdjeinung  finbet  fid^,  nämlic^  ©tropl)en 
mit  lauter  ftumpf en  Sfieimen,  wie  auf  ©.  175  bie  erfte,  unb  roenn 
man  bie  groeite  ©tropl^c  be§  @ingang§liebe§  mit  ben  ©tropl^en 
auf  ©.  185  oergleic^t,  mirb  man  nod)  me^r  überrafcl)t,  nämlicf) 
Don  einer  ^ReirnfteÖung  3xa  3  b  3b  3xa  ober  3  a  3  x  b 
3  X  b  3  a.  gür  biefe  grei^eiten  finben  fic^  ©rflärungen.  2;iecf 
i)at  fi(^er  nic^t  gemußt,  ba§  im  9?iittell^oc§beutfc^en  äteime  roie 
geben  —  leben,  sagen  —  klagen  al§  ftumpf  galten.  ,^ann  e§ 
raunbernel^men,  menn  i^m  eine  fold^e  Sßerroenbung  al§  516= 
n)ei(f)ung  non  ber  Sftegel  erfd£)ien,  ja  roenn  er  gar  feine  Otegel 
über  bie  %ol%t  non  flingenbem  unb  ftumpfem  unb  roieber 
flingenbem  unb  ftumpfem  2lu§gange  roalirgunel^men  glaubte? 
Qn  biefer  5lnfid^t  mu^te  i^n  beftärfen,  bafe  ha§>  ^elbenbuc^  aQer= 
bing§  fd^on  ^rei^eiten  fennt,  bie  ben  Söolfgepen  be§  13.  ^di)x= 
l^unbertS  nod;  fremb  roaren.  ^ie  S3eifpiele  liefen  fid)  Ijäufen 
gum  S3eroeife  bafür,  ha^  ber  ©c^reiber  non  ber  alten  3Regel  oft 
abroid^.  ©in  paar  feien  !^erau§gegriffen  unb  mögen  bie  Unregel= 
mäfeigfeit  beutlid^  mad^en.  ©.304  23.22—24  roerben  laden  — 
schaden  al§  ftumpfe  2lu§gänge  gebraucl)t,  altage  —  vertrage  aber 
auf  berfelben  ©eite  SS.  25—27  al§  flingenbe.  ©.  596  S3.  7—9 
ftel^en  übermuot  —  guot  im  flingenben  äu§gange,  roä^renb  bie 
^ipl^tl^ongc  fonft  burdfiauS  ftumpf  nerroenbet  roerben;  äl)nlidf| 
ftejt  e§  mit  hie  —  gie  auf  ©.  602  93.  18—20.  gesehen  —  spehen 
muffen  al§  flingenb  angenommen  roerben  auf  ©.611,  roie  tegen  — 
verwegen  ©.  610  93.  28—30,  roä^renb  fie  93.  5—7  al§  ftumpf 
an^ufe^en  finb,  unb  fo  ge^t  e§  fort.  2lber  aud^  anbere§  fommt 
Dor;  fo  bie  93erroenbung  langer  ©ilben  an  ©teßen,  roo  ftumpfe 
2lu§gänge  erroartet  roerben,  roie  etroa  ©.  609  93.  36 — 38  frummen 
—  kummen,  bie  aßerbing§  urfprünglic^  fur§  finb,  aber  litten  — 
bitten    ©.  96  9?.  35—37    al§    ftumpfer  9Reim  ift  beroeiSfräftig. 
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S)urd^  SSerfteßung  ber  93er[e  er[(f)etnen  oft  mel^rere  flumpfe  9teime 
{)interctnanber,  unb  au(f)  fonft  finb  manche  ©tropl^en  ganj  un= 
regelmäßig  gebaut.  ©.597  ©tropE)e  17ff.  ift  gan^  ftumpf,  ebcnfo 
ber  erfte  2^eil  ber  ©tropl^e  1  ff.  auf  @.  594.  äiur  !lingenbe  9Iu§= 
gängc  finben  fid^  auf  ©.  609  93.  31—35,  ä^nlid)  ©.625  S3. 16  ff., 
24  ff.  9ötc  ba§  oft  burd^etnauberge^t,  baoon  möge  eine  ©tropfe 
^eugm§  ablegen:  ©.617  14ff.: 

Zu  weib  ward  jm  da  geben 
saba  die  edel  herczogein 
das  herczogthum  gar  eben 
müst  da  sein  eigen  sein 
er  sprach  edele  küniginne 
mecht  es  mit  hulden  geschehen 
ich  fürte  gern  von  hynne 
die  frawen  zu  f ersehen. 

©ntroeber  nimmt  mau  lf)ier  bie  9^eime  eben  —  geben,  ge- 
schehen—  fersehen  al§  üingeube,  banu  l^at  ber©d)Iuß  ber  ©tropfe 
lauter  üiugeube  5Iu§gänge,  ober  mau  nimmt  fie  al§  ftumpfe, 
unb  bann  ift  ber  ^äfurreim  ber  erften  beibeu  ßaugäeilen  auc^ 
ftumpf.  ®a§  ift  ein  23eifpiel  unter  nieleu  unb  rcirb  genügen, 
Siecfg  93e'£)aubluug  ber  93erfe  gu  erüären.  i^ür  bie  feltfame  $Retm= 
fteEung  roirb  fid)  au§  bem  ^elbcnbud^e  fc^roerer  eine  parallele 
finben  laffeu;  man  !önnte  r)5d)ften§  barauf  l^inroeifen,  ha^  ber 
„^öuig  ßaurin"  f ortlauf enbe  ^Reimpaare  l^at,  unb  graar  mit  un= 
regelmäßigem  2öed)fel  ber  [tumpfen  unb  fliugenben  3f?eime. 

Jlnbere  Titeranfc^e  ^oxbithev. 

5Iuc^  einige  anbere  23orbiIber  außer  bem  ^elbenbud^e  fommen 
für  bie  @(fartf)aubluug  in  S3etrad)t. 

©cEart  felbft  ift  fd)on  früt)  bei  ben  ^i(^tern  eine  beliebte 
l^igur  geroefeu.  ^örg  SBicfram  l^at  ein  1538  erfd^ieneue§  |^aft= 
nad)t§fpiel  nac^  i^m  benannt,  in  bem  ©cfart  ben  eingelnen  ©täuben 
unb  ©ünbern  t^re  S3erfe^Iungen  oorl^ält.  S3artoIomäu§  9fting= 
roalbt  mad^t  tl^n  in  einem  ße^rgebidEjte,  ba^  crft  in  ber  groeiteu 
i^affuug  Don  1588  feineu  S^lamen  trägt,  gu  einem  S3efud|er  ber 
§ölle  unb  läßt  ii)n  bort  fc^limme  ©d)ilberungen  ber  ßafter  feiner 
3eit  Dornei)meu.  @§  ift  fel^r  groeifel^aft,  ob  %kd  eine  ber  beibeu 
2)id)tuugeu  gefanut  f)at  ©e^r  niel  nerroenbet  I)at  ben  ©rfart 
^an§  ©ac^§.  ^m  gaftnac^tfpiele  mit  fünf  ^erfoneu  „ber  uu= 
erfättlid^  @ei^l)unger  geuanbt"  ^)  mirb  er  fpridiroörtlid^  erroä^nt, 


')  3lulgabe  oon  teuer  S3b.  14  S.  153  SS.  30. 
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ebcnfo  in  ber  „i^abd  ber  groeticr  @e[etlen  mit  bem  beeren",^)  in 
ber  ^omebi  „®cr  ^ampf  mit  fram  3Irmut  unb  fraro  ©lücf"^) 
eröffnet  unb  fd^Iiefet  er  ta§  <BtM,  in  ber  „®Iagreb  2)eutfc^Ianb§ 
unb  gefpredf)  mit  bem  getreuen  ©df^art"  gibt  er  al§  SSalbbruber 
ber  fünbigen  unb  oergraeifelten  ^eutfc^lanb  ben  ^at,  fic^  gu  @ott 
gu  be!e]f)ren,^)  im  ©piel  „^er  f^üi^^^i^"^)  marnt  er  ben  Jüngling 
Dor  bem  gürroi^,  unb  in  bem  „©efprec^  mit  erinem  SBalbtbruber, 
roie  fram  2:rero  geftorben  fer)",^)  erfc^eint  er  alß  alter  ©infiebtcr. 
Überall  ift  er  ber  $ßertreter  ber  alten  @§rlid^!eit  unb  Sreue,  genau 
fo  mie  if)n  'Hkd  in  feiner  (Srää^Iung  bargefteltt  ^at  ^egen 
biefer  @igenf(f)aften  ftetitc  ii^n  bie  93oIf§fage  auc^  frü^  an  ben 
Derberbenbringenben  S3enu§6erg  unb  brachte  ii)n  in  S3erbinbung 
mit  bem  Sann^äufer.  S)arauf  roirb  fpäter  no^  einguge^en  fein. 
9lid^t  immer  galt  er  ai§>  ©egner  ber  ^rau  93enu§.  ©o  roie  man 
i^n  mit  bem  roilben  ^eere  in  SSerbinbung  brai^te,  fo  faxten  if)n 
manche  al§  2)iener  ber  S3enu§  auf.  S3ei  |)ermann  Don  ©ac^fcn* 
^eim  in  ber  „9JJörin"  fü^rt  er  btn  ^id^ter  al§  ©efangenen  cor 
i^ren  ^l^ron,  nor  bem  biefer  ficf)  roegen  eine§  SCRinneoergel^enS  §u 
rerantroorten  f)at  St^nlid^  roie  l^ier  roirb  in  einer  SJ^inneaHegorie, 
bie  in  brei  ;^eibelbergcr  ^apierl^anbfc^riften  be§  15.  ;i^al^rlE)unbert§ 
überliefert  ift,  „2)er  Sugenben  @c^a^",  ber  ®ic^ter  üon  einem 
3roergc  in  ben  95erg  ber  f^rau  93enu§  unb  g'rau  @l^re  gefül^rt. 
©inen  Flamen  ^at  ber  Qw^xq  ni(^t,  aber  man  erfennt  beutlic^ 
feine  SSerroanbtfd^aft  mit  bem  ©tfart  in  ber  „Tlönn".  S3eibe 
i)i(f)tungen  roerben  bem  ^i(^ter  unbefannt  geroefen  fein;  auf 
\ehin  %aü  roar  ber  ©dart  aber  eine  beliebte  ^Jigur,  bie  fpri(f)= 
roörtlid^  üerroertet  rourbe. 

3ll§  man  im  18.  ^al^r!§unbert  bie  alten  (Sagen  neu  entberfte, 
griff  man  autf)  auf  ben  ©cfart  roieber  gurücf,  unb  bie  ^Bearbeiter 
ber  alten  ©toffe  macE)ten  ficf)  Dör  allem  @eban!en  barüber,  roie 
bie  ©rmorbung  ber  ^arlunge  unb  @c!art§  Sf^ac^e  nor  fic^  ge» 
gangen  ift.  ®er  SSerfaffer  ber  1795  in  ©ifenacf)  erfc^ienenen 
„93Dl!§fagen"  läfet  in  ber  @efcE)i(f)te  „^a§  roütenbe  §eer"  eine 
alte  ^rau  Don  ©cfart  ergä^len.  ®r  räd^te  hk  üon  ©rmentricf) 
ermorbeten  ^arlungen,  inbem  er  ben  äJiörber  auf  feinem  Sager 
erbol(f)te,  bann  aber  felbft  auf§  graufamfte  getötet  rourbe.  ^e^t 
ge^t  er  roarnenb  unb  ma^^nenb  bem  roütenben  ^eere  Doran. 

5lm  au^fü^rlid^ften  berid^tete  über  i^n  S3enebicte  S^aubert  in 
ber  ©rgä^lung   „®er  SRüller  oon  ©ifenbüttel",  bie  im  britten 


')  &bzia1)a  33b.  9  ©.  179  58.  18. 
2)  ebenba  SSb.  12  ©.  265ff. 
''')  Slug  ber  ^anbjc^rift  gebrudt. 
■*)  ebenba  Sb.  7  ©.  183  ff. 
^)  ebenbo  SSb.  3  6.  306. 
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S3anbc  i^rer  „bleuen  23oIf§märd^en  ber  ^cutfdfjcn"  ^2lufnaE)me  ge= 
funben  i^at  Qwei  reifenbe  ^aufleutc  unterhalten  fic^  in  ber 
91a(f)t  Dor  f^aftnadEjt  über  ba§  rcilbe  ^eer  unb  ben  treuen  SBamer. 
3n)ei  @efc^id£)ten  raiffen  fie  über  it)n  Dörgubringen.  S)ic  eine 
mad^t  il^n  gum  SSagernfönig  ^egrar,  ber  im  59unbe  mit  2öalb= 
npmpl^en,  Sßaüüren  unb  Spornen  [tanb  unb  Don  biefen  cinft  au§ 
einem  S9erge  feinen  beoorfteiienben  kob  Dorf)ergefagt  befam.  2Birf= 
Ii(f)  ging  er  aucf)  gugrunbe,  al§  üail  ber  (Sro^e  im  S3unbe  mit 
^apft  ©ploefter  in  SJagern  mit  SBaffengeroalt  ba§  ©f)ri[tentum 
einfüE)rte.  ®ie  anbere  @ef(f)i(^te  üerfnüpft  ©dart  mit  ben  §ar= 
lungen.  3)er  ^err  oon  ^arlung  läfet  bei  feinem  2;obe  feine  beiben 
unmünbigen  ^inber  burc^  feinen  knappen  ^onrab  feinem  geinbe 
^errmann  oon  SSreifad^  gur  ©rgieEiung  übergeben,  bem  er  ben 
größten  2;eil  feiner  ©üter  entriffen  E)atte.  Streu  ct^\ef)t  biefer  bie 
beiben  SJiünbel,  unb  al§  fie  ern)ad)fen  finb,  gibt  er  il^nen  ba§  @ut 
i^re§  23ater§  famt  bem  geraubten  §urüdf.  ©ein  S^leffe  ©rmenfrieb 
ber  ßombarbe  E)at  erft  feinen  Dnfel  gegen  bie  beiben  ^arlunge 
aufbringen  moüen,  unb  uac^bem  er  üergeblidE)  oerfuc^t  ^attc,  biefe 
ju  einem  9}^orbe  an  i^rem  SSormunbe  §u  bemegen,  fie  fd^Iie^Iid) 
felbft  um§  ßeben  gebracbt.  ^^"rd^tbar  rä(f)t  Söreifadf)  ben  SJlorb; 
fo  furchtbar,  ba|  er  fein  gangeS  ®efd)Ie(|t  ausrottet;  unb  gur 
(Strafe  bafür  mu|  er  al§  roarnenbeS  ©efpenft  ®eutf(f)lanb  burci^= 
§ief)en,  bi§  er  einen  93ater  gefunben  l^at,  ber  gleich  iB)m  um  frember 
^inber  mitten  fid^  felbft  !inberIo§  mai)te.  äeadf)ten§roert  ift,  ha^ 
f^rau  9flaubert  ben  93erfudE)  gemacht  l^at,  bie  ßücfe,  bie  bie  ^ar= 
lungenfage  gelaffen  l^at,  au§äufüllen.  ®eroi^  raeidEjt  Siecf  in 
feinen  3Iu§fü§rungen  er^ebltdE)  üon  i^r  ah,  aber  ba§  fc^Iiefet  gar 
nid£)t  au§,  ba^  er  eine  Anregung  gur  93et)anblung  ber  ©efc^i^te 
@(fart§  burc^  fie  erE)alten  Ifiat.  ©emeinfam  ift  auc^  ber  3ug,  ba^ 
ber  33ormunb  für  feine  Pfleglinge  bi§  gur  ©eIbftDernidf)tung  ein= 
tritt;  mie  {)ier  ^arlung,  fo  mac^t  bei  ^iiecf  S3urgunb  feinen  Sob* 
feinb  gum  SSormunbe  feiner  ^inber,  unb  ber  ©c^Iu^  ber  einen 
@cfartgefd)ic^te  bei  ber  ^rau  S^laubert  fönnte  bei  Siec!  einen  91ad^= 
Hang  gefunben  i^aben.  Sßic  bort  auf  SSreifac^  ber  ^^luc^  laftet, 
al§  ©efpenft  uml^erroanbern  gu  muffen,  bi§  er  einen  ^ater  finbet, 
ber  gleidE)  Ifiart  gegen  fein  eignet  ©efd^Iec^t  mar,  fo  begegnet  bei 
%kd  (Säaxt,  alß  er  um  feine  (Söf)ne  !Iagt,  bem  eilten,  beffen 
ßinber  com  ©pielmann  in  ben  23enu§berg  oerlodt  mürben.  Ob 
%kd  bie  ©rgöl^Iung  ber  ^rau  9^aubert  fannte,  ift  unfic^er.^) 

^er  S^arafter  S3urgunb§   mag   an   ©tiafefpearefc^e  gelben, 
atterbingg   nur  oon  gan^  fern   erinnern.    Unoermittelt  mie  bei 


^)  bgl.  bie  Unterführungen  über  bie  OueHen  jum  „Siottenfängct"  unb  „Xonn- 
't)au\tt". 
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biefen  fommt  bie  roilbc  ßeibcnfd^aft  gum  2Iu§brud^,  plö^lid^  unb 
um  fo  crbörmltd^cr  ift  bann  ber  ^ufötnmenbrud^.  S3Iinb  rennt 
2eontc§  im  „Söintcrmärd^en"?  in  feine  @iferfu(f)t  t)inein,  ol^ne  nac^ 
33ernunft  unb  2öaf)r[(j^einlic£)!eit  gu  fragen,  wüUt  er  gegen  feine 
@attin  unb  fein  ^inb,  unb  jämmerlid^  bridjt  er  gufammcn,  al§ 
er  Don  feiner  Serirrung  überzeugt  rairb.  @6enfo  erbärmlid^  ift 
S3urgunb§  3^f<i^^^"^^ii'^  ^n  ^^^  ©turmnac^t,  al§  er  nad^  ®dart 
jagen  rooHte;  einen  6E)a!efpearefd^en  gelben  i)'dtte  aÜerbingS  ein 
foI(f)e§  9^aturereigni§  ni(f)t  gleid^  au§  ben  SIngeln  gel^oben. 

gür  bie  9?oIIe,  bie  ber  jüngfte  (Bo^n  Maxt§  fpielt,  fanb  2:iecf 
fein  ^orbilb  im  „^elbenbuc^e".  ^ier  mögen  ©inflüffe  au§  ber 
geitgenöffifc^en  ßiteratur  unb  oor  allem  au§  ©f)a!efpearc  mirffam 
gcmefen  fein,  bie  fid^  gerabe  in  biefem  fünfte  f(|on  in  %.ied^ 
^rftling§n)er!en,  mie  bem  1790/91  gefc^riebenen  „?IIIa=mobbin" 
nad^roeifen  laffen.^)  ©erftenberg  E)atte  im  „Ugolino"  ein  paar 
fräftige  ßnabengeftalten  ge5cid^net,  bie  mutig  alle§  branfe^en, 
um  i|rcn  93atcr,  i^ren  jungen  S3ruber  unb  fid£)  felbft  ju  retten. 
S3ei  ©E)a!efpeare  fanb  'Hud  in  fel^r  Dielen  S)ramen  ßinber  eine 
geroiffe  9loIIe  fpielen,  fei  e§  eine  mel^r  paffioe,  mie  ben  rü^renben 
fjringen  Slrtl^ur  im  „^önig  ^ol^ann"  unb  ben  !tugen  9}^amilliu§ 
im  „SBintermärc^en",  ober  eine  aftioere,  roie  bie  reine  9}larina 
im  ,,^ericle§".  @§  ^at  ben  2)id^ter  geretgt,  ba§  ^inb  l^anbelnb 
in  bie  ©rgäl^Iung  mit  eingreifen  gu  laffen;  auc^  hierin  barf  man 
einen  ©influ^  oon  Vorgängern  fe^en. 

©inen  fe^r  l^übfc^en  3ug  ^at  '^kd  in  feine  ©rgä^Iung  J)inein* 
getragen,  menn  er  ben  treuen  ©cfart  ben  ermübeten  dürften,  ber 
ni(f)t  me^r  weiter  !ann,  auf  b^m  9lüc!en  nad^  §aufe  tragen  läfet. 
SD^an  benft  unmiÜfürlit^  an  ben  treuen  Knaben  in  Ul^lanb§ 
„Überfall  in  Söilbbab".  Ob  StiedE  ben  Qn%  erfunben  i^at,  ift  nid^t 
nad^jumeifen;  93ürger§  SöaHabe  oon  ben  „SBcibern  oon  SBeinS* 
berg"  roirb  il)m  mol)l  befannt  gemefen  fein. 

Per  ^pietmann  unh  hex  ^enn^Bcr^, 

^ie  ©agenoerfnüpfung. 

93om  „^elbenbud^e"  überna^Ih  Xkd  bie  25erbinbung  @dfart§ 
mit  bem  SSenuSberge.  9^eu  mar  e§,  ben  9f^attenfänger  al§  n)unber= 
baren  ©pielmann  mit  bem  Serge  ju  oerfnüpfen.  S)er  2)id^ter 
!^at  bie  Sorftettung,  ha^  bei  ber  ®infü§rung  be§  ®l)riftentume§ 
aUe  lieibnifc^en  ©ötter  in  bie  Serge  oerbannt  roorben  finb.    Qu 

1)  öeinttc^  ^emmer,  2)tc  Stnfänge  Suiioig  %kd§,  Serltn  1910,  2)cr  Slbfc^nitt 
übet  ben  3iaa-mobt)tn  ©.  92.  3)er  ftorfe  ©Influ^  be§  „Ugolino"  ift  bort  mäj' 
geiDtefcn. 
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ber  3eit,  al§  ©cfart  Sfiegent  in  S3urgunb  roar,  raurbc  ben  Untcr= 
irbifd^cn  „bie  9)la(^t  gurücfgcgcben";^)  fie  fd^itften  i^ren  rounber- 
baren  ©ptelmann  au§,  ber  burcf)  feine  SRufi!  bte  9Jlen|cl^en  in 
ben  5lbgrunb  locft.  @§  ift  beutlicf),  unb  %kd  f)at  e§  felbft  gefagt, 
ba|  ber  ©pielmann  ein  2)oppeIgänger  be§  9lattenfänger§  Don 
Hameln  ift.  S)en  nnmittelbaren  Slnla^  mod^te  oiellcid^t  ber  ©d^Iu^ 
eine§  f^aftnad^tfpieleS  üon  ^an§  @a(^§  gegeben  l^aben,  „®a§  $off= 
gefinbt  Sßeneri§",^)  al§  S^iecf  bie  bciben  ©agen  oerfnüpfte.  2)a 
ruft  S3enu§:  „^feif  auf  ©piclmann,  mad^  jn  ein  %an^".  9Kufi! 
raar,  roie  fpäter  nod^  gu  geigen  fein  rairb,  Don  jel^er  mit  ben  Der= 
gauberten  S3ergen  oerbunben,  auf  3:iecE  mu^te  il^re  ^eroorlEieBung 
geroattig  rairfen,  benn  ftet§  raar  er  für  ben  ^tiuber  ber  2;önc 
empfänglid^  geroefen,  unb  feine  ©c^riften  finb  doH  üon  ber 
©d^ilberung  i|rer  raunberbaren,  bämonifd^en  S^ad^t.  @§  ift  bal^er 
Iei(|t  gu  üerftc^en,  ba^  bie  9J?ufi!  ben  Änla^  gur  S3er!nüpfung 
beiber  ©agen  gab. 

Unb  etn)a§  anbere§  !ommt  Bjingu.   S)ie  eine  ©tropl^e  in  5:iecf§ 
©rgöl^Iung^): 

@§  ftürmt  ber  Quq  an  SSeften, 

STn  ©dE)Iöffern  railb  Dörbei, 

©ie  gieE)n  Don  Oft  nad^  2öeften 

mit  iaud)3enbem  ©efd^rei, 

läfet  faft  mit  ©id^erl^eit  barauf  fd£)Iiefeen,  ba^  Siecf  aud^  bie  ©age 
oom  rauben  §eere  gefannt  l^at  unb  ^ier  mit  einfügen  rooHte. 
^^te  S3erraanbtfcf)aft  mit  ber  O^attenfängerfage  liegt  auf  ber  §anb, 
unb  bie  93erbinbung  beiber  lie^  ficf)  um  fo  leidster  l^crfteHen,  al§ 
@(tart  auc^  mit  bem  rauben  §eere  oerfnüpft  ift,  bem  er  al§ 
Söarner  ooranfdEiritt.  ^aoon  raei^  bie  93öl!§überlieferung,  bie 
auc^  äu  Siedf§  3^^*^^^  "ocf)  lebenbig  raar,  lebl^aft  gu  berid^tcn, 
unb  bie  alten  ©ele^rten  unb  ®ic|ter,  fei  e§  ^rätoriuS  ober 
5IgricoIa*)  ober  nai)  i^nen  ber  S3erfaffer  jener  „a^onatli^en  Unter= 
rebungen  oon  bem  9f^ei(f)e  ber  ©eifter",^)  Don  benen  nod^  fpäter 
gu  fprecfien  fein  rairb,  geben  ®dart  ftet§  bie  boppelte  $RoIIe  al§ 
SBäc^ter  cor  bem  S3enu§berge  unb  al§  Söarner  oor  bem  rauben 
^eere.  ®iefe  S3erbinbung  @cfart§  mit  graei  gang  oerfc^iebenen 
©agen  oeranla^te  Xied,  biefe  groei  ©agen  felbft  miteinanber  gu 
oereinigen.  ®r  mad^te  ba^er  bie  ^eilneJimer  an  bem  ^^^ge  be§ 
raütenben  ^eere§  gu  ^eraolfinern  be§  23enu§berge§,  bie  einen  Umgug 


')  ©c^riften  4  @.  182,  201. 
*)  f.  bie  SBetrai^tung  ber  Sann'^äufeiquenen. 

*)  (Schriften  4  @.  196.   gtomantifd^e  Sichtungen  ©.  456  lautet  bie  le^te  3cile: 
„Unb  toben  lout  unb  frei". 

*)  ©pric^ttJörter,  Slu^gabe  1529,  58(ott  190  ff. 
••)  93b.  II  Stüd  11  ©.  506. 
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im  ßanbe  Italien.  2)er  ätüeite  ©d^ritt  raar  ber,  ba^  er  ha§  rcilbc 
§eer  mit  ber  <B^ax  ber  oerfü^rten  ^tnber  ^ufammenfaKen  Iic§, 
lüeil  ja  beibe  in  einem  Dergauberten  SSetge  Stufnal^me  finben. 
80  fam  ber  (Spicimann  al§  l^ü^^^^^i^  ^^^  milben  §cere0  in  ben 
SBenuSberg.  @rft  buri^  hm  Qu^ammm^aU  üon  23enu§berg  unb 
milbem  ^eer  cerfte^t  man,  roarum  Xkd  gu  ber  3Innal^me  tarn, 
ha^  ben  ^eibnifc^en  ©Ottern  bie  9Jiac£)t  gurücfgegeben  mürbe. 

Unb  ctroa§  anbereS  mirb  erfiärt;  e§  bleibt  beim  Sefen  oon 
Xkd§  ©rgä^Iung  unflar,  roarum  ©cfart  mit  ^ii^ergen  §u  fömpfen 
l)at.^)  -^ie  ^inber  au§  bem  ^i^S^  ^ß§  @pie(manne§  finb  über* 
nommen  unb  ben  rafenben  2^eilne^mern  be§  roilben  §eere§  gleici§= 
gefteHt  roorben.  2)ie  SSerbinbung  rourbe  burd)  bie  2atfa(5e  er= 
leichtert,  ha^  im  ^elbenbuc^e  bie  ^^eigß  ßine  gro^e  9^otIe  fpieten 
unb  meift  in  hen  l^o^len  Sergen  mol^nen.  SBoIfbietricf)  ftö^t  hei 
feinen  ga^Ireic^en  SIbenteuern  auf  S^^^Q^i  oB  er  einmal  einen 
9?iefen  gu  befämpfen  l^at,'^)  unb  fein  i^'^eunb  unb  ^err  Dtnit 
fommt  einmal  in  einen  l^ol^Ien  S3erg,  ber  üoH  „der  bcesswiht  und 
der  Zwerge"  ift.^)  Söieber  finb  bie  ß^^rge  mit  ben  Ü^iefen  im 
Sunbe,  unb  beibe  macfien  bem  tapferen  Krieger  p  fd^affen.  ?Im 
beutlid^ften  mirb  ber  ©inftu^  be§  §elbenbuä)e§,  roenn  man  in 
ben  „fleinen  9^ofengarten"  blicft  unb  bort  uon  ben  fc^Iimmen 
llämpfen  lieft,  bie  ^ietric^  unb  feine  gelben  mit  ben  rauben 
3raergcn  unb  ber  fur(f)tbaren  ^Q^ö^'^^öcfit  if)re§  ^errn  unb 
äleifter§  Saurin  ju  beftefien  ^aben.  5Iuf  bie  Satfac^e,  bafe  in 
^errmann  oon  ©ac^fen()eim§  „S[RDrin"  ©cfart  aB  3^erg  auftritt 
unb  bofe  S3enu§  in  ber  einen  ^arlSru^er  Überlieferung  be§  2;ann= 
f) öuf erlieb e§  ^)  bie  ^ii'ß'^Öß  '^^^  if)^ß  Untergebenen  begeic^net,  rairb 
man  faum  @eroi(f)t  legen  bürfen,  ha  %ied  beibe  Überlieferungen 
faum  gefannt  B)at 

Quelle  gur  Ütattenfängerfage. 

(seine  Kenntnis  ber  @ef(f)i(^te  com  Sf^attenfänger  Don  §ameln 
fonnte  Stied  au§  uielen  Cueüen  gef(f)öpft  ^aben,  benn  bie  @e= 
fc^i(f)te  Don  bem  5Iu§5uge  ber  ^amelfc^en  ^inber  ^)  mar  aud|  im 
18.  ^al^r^unbert  fe^r  befannt,  |ebenfafl§  unter  ben  ©ebilbeten. 
-Sm  „Söunber^orn"  rairb  ein  Sieb  mitgeteilt,  ba§  au§  bem 
18.  ^a^x^unbext  münblic^  überUefert  raurbe;   ber  Ort,  in  bem 


')  Schriften  4  8.196  f. 

'-)  Äeüer  6.  269. 

^)  Äeüer  (5.  277. 

*)  ©roeffc,  Xann^äufcr  ©.  32. 

^)  über  bie  ^tftorif^en  ©runblogen  fiefie  ben  2luffa^  Don  SJiemarbuS  in  bei 
Beüjd^rtft  htS  §iftorifd^en  SSerem«  für  S'tieberfo^fen  1882  unb  bas  Sü^tein  öon 
Softc§,  SSonn  1895.    über  bie  Verbreitung  ber  Soge  fc^ttjeigcn  beibe. 
«erter.  3 
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bic  5?mbcr  ücrfdjiDtnbcn,  ift  arierbing§  t)ier  bie  9Be[er,  iiid)!  ein 
auf  tüunbcrbarc  Söetfc  geöffneter  SSerg.  9Sann  @oetl^e§  @ebi(f)t/) 
btt§  juerft  im  „Safi^cubudje  auf  ha§  ^aB)r  1804"  ocröffcntIi(|t 
mürbe,  entftanben  ift,  lä^t  ficf)  nid^t  genau  fagcn;  bie  Eingabe 
Mcmcr§'-)  gibt  mit  ben  ^af)ren  1784—1803  bod)  einen  [e^r 
mcitcu  (Spielraum,  unb  moler  @oetE)e  ben  (Stoff  l^atte,  ift  aud^ 
uicfjt  beftimmt  angugebeu.  ©id^cr  bic  B)übf(f)efte  ^Bearbeitung  finbet 
ficfj  in  bcr  jeljt  fc'E)r  feltencn  ©ammlung  „9]euc  93oIf§mär(|en  ber 
®eutfdf)en",  bic  1789-1792  in  ßeipgig  üf)ne  9]amen§angabe  er- 
fd)icn  unb  non  S^riftiane  S3cnebicte  Ülaubert  !^erau§gegeben  ift.-^) 
^a  mirb  in  fel^r  gefc^icfter  SBeife  bie  englifd)c  ©efcfjic^te  nom 
9^itter  ©t.  ©eorg,  bcr  non  einer  ^cc  jahrelang  üergaubcrt  lüirb, 
fo  ba^  er  aud)  nod)  im  SO^annc§aIter  feine  !inblidE)c  ®eftalt  beE)ält 
unb  aud)  in  ^^ameln  für  ein  ^inb  gef)alten  rairb,  mit  ber  @age 
nom  §amelnfd§en  Stattcnfänger  nerbunben.  ®er  ©inftu^  be§ 
lüunberbarcn  ^^feifcr§  roirb  nnmberüort  mit  bcm  Traumleben  ber 
^inber  in  ©inflang  gcbrad)t.  @§  fällt  nid)t  fd^roer,  an  eine  93e= 
cinfluffung  'Jierf§  burc^  bie  leiber  fc^r  unbe!annte  @r5äf)Iung  gu 
benfen,  unb  in  ber  Sat  fagt  ©iegfrieb  ^ilfdjuer  ^) :  „Stied  im  ,@e- 
treuen  ©dart  unb  bem  StannenlEjäufer*  1799  ift  il^r  nad)gefoIgt". 
S^riftiane  Söcnebicte  SRanhext  ift  in  bem  legten  ^al^r^e^nt  be§ 
18.  ^a!f)rl)unbcrt§  unb  ben  beiben  crften  ^a!)r5el^ntcn  be§  19.  ^alE)r= 
bunbcrt§  feine  unbefannte  grau  geroefen.  Sic  fetbft  ^at  fid) 
aHerbingS  forgfältig  äurüd^alten  raoüen,  gum  Seil  finb  i£)re 
SBcrfe  o^nc  91amen,  gum  Steil  unter  irrefül)renber  33eäcid)nung, 
nad)  il)rem  crften  großen  ©rfolge  oft  al§  non  „ber  $ßerfafferin 
bes  Sßaltcr  düu  Q.'Rontbarrr)"  crfd)ienen.^)  ©ie  ift  fel^r  Diel  gelefen 
roorben,  mit  il)ren  mel)r  al§>  50  Slomanen  gel)ört  fie  gu  ber 
Gattung  ber  ©rgä^ler  l)iftorifcf)er  S^omane,  bie  fi^  an  ha^  1Ritter= 
brama  anfd^loffen  unb  in  S3eit  SBeber  il)ren  erften  Vertreter  fanben. 


')  2(u§gobe  üou  St.  §einematin  58b.  1  ©.  115. 

-)  f.  §etnemanng  Slnmerfung  ©.  376. 

^)  2)te  ©ammlung  i[t  nur  auf  ber  berliner  Unioerfttät^bibUot^ef  üorl^anbcn ; 
oon  (Söttingen  au§  wirb  fie  bisher  üergeblid)  antiquatifd^  gejuckt.  Stuf  ber  Köntgt. 
^tbliotl^cl  in  Scrlin  befinbet  fid)  eine  9?euauSgabe  bon  1840,  bic  aber  nic^t  oüeg 
bringt,  tt)a§  in  ber  SrftauSgabe  ftanb.  S;a§  dictmplat  bcr  UniDcrfitätgbibliot^e! 
ftammt  au§  ber  S3üc^erei  ber  S3rüber  ®rimm.  (Bowot)\  bic  ÖJrimmg  toie  Slrnitn 
nnb  93rentano  ^aben  bie  gtou  ?Jaubert  fet)r  gef(±)ä^t. 

*)  S)ic  beutfc^en  ©agen  ber  trüber  ©rimrn,  ^Berliner  2)iff.  1910,  ©.  10. 

^)  ügl.  über  fie  bie  iparUd)cn  eingaben  ber  Slügemeinen  ®cutfc^en  33io= 
gvapf)ie,  bttju  t)a§  üollftänbigfte  ^Berjeic^nig  i^rer  Schriften  in  SJieufelä  ®elel^rtcm 
S;eutf(i)lanb  XVIII  ©.  810-815,  1821.  @oebefc,  @runbri§  93b.  V  ift  nic^t  üoH- 
ftönbig.  prft,  2)ie  SSorläufer  ber  niobernen  S^oüelle  1897  ©.  85  ff. ;  5Ifc^ner  c.  a.  D. 
S.  8—13. 
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8cf)ttler  ^at  [ie  gern  gelefen/)  unb  e§  ift  gar  nic^t  unroafirfcfiemltd^, 
ba^  i^r  aftoman  „(Slifabct!^,  ®r6tn  oon  Soggenburg"  bte  bi§l^er 
oergebltd^  gcfuc^te  üueße  für  ©d^ifferS  2:oggenburgbatIabe  tft.^) 
5Iu3)  ba§  X^ema  be§  „trafen  t)on  ^ab§burg"  ^at  fie  in  i^irem 
„Ottbert"  ^)  Dor  ©c^itter  be^^anbelt.  Ja  noc^  raeiter  ^at  bte  felt^ 
fame  x^tau  gen)tr!t,  bie  umfaffenbe  f)iftortf(^e  ^enntntffe  unb  eine 
trefflid^e  S3ega6ung  gum  kombinieren  unb  @rgäE)Ien  he\a^.  ©ruft 
^tan§  ^at  einen  ©infru^  ber  S^aubert  auf  ©ritlpargerg  „3IlE)nfrau" 
unb  ein  9JJär(f)enbrama  non  DeE)Ienfd^Iäger  nac^^uroeifen  oerfud^t/i 
unb  fogar  ©onrab  gerbinanb  ÜJleperS  „^age  ßeubelfing"  ift  auf 
einen  iRoman  ber  SRaubert  gurücfgefüfirt  roorben.^) 

ßubroig  2;iecf  l^at  bie  2öer!e  ber  grau  9^aubert  gefannt.  ^acl^ 
bcm  Katalog  feiner  S3ibIiot!^e!  fanben  fid^  1849  acfit  i!£)rer  9^omane 
in  bem  S3efi^  be§  2)ic^ter§,  unb  ^roar  bi§  auf  einen  alle§  2ßer!e, 
bie  bi§  1799  erf(f)ienen  raaren.  ^an  ^at  and)  gar  feinen  ©runb, 
gu  groeifeln,  ba^  Xkd  bie  2öer!e  fogleic^  nac^  ifirem  ®rf(f)einen 
gelefen  J)at,  benn  er  Ia§  rüai)llo§  aUeS  burd^einanber,  audE)  in  ber 
§eit,  al§  fein  ©efc^mad  fc^on  etn)a§  gereifter  raar.  Seiber  be= 
finben  fid^  bie  nier  93änbe  ber  „Svenen  23oIf§märd^en"  ^)  nicfjt 
unter  ben  im  Katalog  angeführten  9öer!en,  e§  bleibt  alfo  groeifel^ 
!E)aft,  ob  Xud  aud^  biefe  gefannt  ^at  ^a  fie  o^ne  S^^amen  er= 
frf)ienen  maren,  mirb  er  audf)  gar  ni(^t  gemußt  fiaben,  ha^  bie 
S3erfafferin  ber  ^iftorifcfien  9flomane  au(^  bie  @rgäf)lerin  ber  SD^ärc^en 
ober  beffer  ©agen  mar.  ©ine  i^rer  @igentümlic£)!eiten  allerbingS 
lie^e  fi(f)  anfü£)ren,  um  eine  Söeeinftuffung  2;ie(f§  maE)rfd£)einli(f) 
gu  machen,  ba§  ift  bie  oon  i^r  bi§  gur  93irtuofität  burä)gefü^rte 
(Sagenmif(i)ung/')    (Si(^er  gu  beroeifen  ift  ber  ©influ^  nic^t. 

5Iber  bie  3^attenfängerfagc  mar  aud^  fonft  begannt,  ^n  einem 
bicfen  SBälger,  ber  1731  erfd^ienen  ift,  „SJlonatlid^e  Unterrebungen 
non  bem  9flei(f)e  ber  ©eifter",^)  mirb  über  bu  (Sage  non  ^mti 
greunben   bi§putiert,   unb    audE)   fonft   roei^   bie   ßiteratur   be§ 


^)  ^etci,  Slnflänge  jeitgcnöil'ifd^et  Stteratur  in  ben  SBerfen  ©oetl^eS  unb 
©c^iüerl,  ^ßrogromm  Sc^mönn  1913,  j.  Sa^re§bcnd)te  1913  ©.750  f. 

2)  töfter,  ^In^eigcr  für  beutfc^e^^SIltertum  23  ©.  299.  töftcr  nimmt  auc^ 
eine  SSirhmg  auf  „3Bil^eIm  %tU"  an. 

«)  9ieuc  Solfgmärc^en  IV  ©.  294  ff. 

*)  ©up^orion  XV  @.  510  ff.,  739  ff. 

5)  e.  (Seiger,  5Itpen  6  ©.  713 ff.;  f.  ^^a^resberic^tc  1911/12  ©.  862. 

**)  „9ieuc"  in  §infid^t  auf  3Kufäu§,  bem  bte  S^Jaubert  aber  erfreulit^erttieife 
nid^t  ähnelt. 

■'I  darüber  bei  SSel^anblung  bet  Bucllen  jum  „Xannl^äufer". 

^)  S)er  in  grage  !omraenbc  erfte  95ünb  mar  ni(j^t  ju  erreid^en.  f.  Scnj, 
ÜKärd^enbid^tung  ber  SRomontilcr,  ®ot^a  1908,  ©.  233.  3lu^  auf  biefe  Sammlung 
ttJirb  M  ber  Söetroci^tung  bei  „5;ann]^äufer§"  einjuge^cn  fein. 

3* 
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18.  ^a!^r^unbert§  über  [ie  511  bcric^ten.\)  %\td,  ber  bamal§  fcfion 
eine  gute  Kenntnis  ber  Öiteratur  be§  16.  ^al)if)un\)itt§  ^atU, 
mo(f)te  bie  93er[e  gelc[en  f)aben,  bte  S^oHenl^agen  ber  ®e[d^i(f)te 
in  feinem  „groj'd)mQUJ'eIcr"  geroibmet  ^atte.^) 

®er  93enu§berg. 

^n  einen  Serg  müKen  ber  (Spielnmnn  unb  fein  roilbeS  ©e^ 
folge  bie  ©öl^ne  $ßurgunb§  locfen.  SDer  Reifen  fpringt  au§cinanber, 
SRufi!  erfd^aüt  üon  innen,  im  munberbaren  @d)eine  manbern 
©eftalten.  S)ie  93erge,  bie  üon  ^^^^^Ö^^  ii"'^  S^^»  ben)oE)nt 
werben,  fannte  'Xud  qu§  bem  ^elbenburf)e.  33on  Otnit§  llampf 
mit  fold^en  ^n^ergen  raurbe  fd)ün  beri(f)tet;  ba§  ^elbenbud)  mei^ 
Don  i^rer  ^öubergeroalt  immer  mieber  gu  ergäl^Ien.  Unter  Säumen 
f(f)Iafen  bie  gelben  ein,  ein  ^merg  ober  eine  gee  ^aben  fie  üer= 
gaubert,  9}?ufi!  flingt  fanft  unb  einfcfimeid^elnb,  bk  S3ögel  fpielen 
bie  93erfü^rer.  ©0  fd)Iäft  SßoIfbietridE)  unter  einem  fold^en  Saume 
ein,^)  unb  Dtnit  liegt,  qI§  ruäre  er  tot,  raeber  ba§  ©ebell  ber 
§unbe,  nod)  ba§  ©ctiarren  ber  ^ferbe  roecft  i^n.*)  2)ie  SBdbfrau, 
bie  if)n  oergaubert  f^at,  fül^rt  i^n  bann  al§  ©cliebten  in  \i)un 
Serg.^)  £)tnit§  93ater  ©Ibericf)  ift  folct)  ein  ^errf(f)er  über  ^«'ßi^se 
unb  9iiefen  in  einem  Serge.'')  5Iber  am  beutlic^flen  ma^nt  SiedtS 
©d^ilberung  mieber  an  2aurin§  rounberbaren  Serg.  SBie  im 
„^roein"  ber  ^err  be§  Srunnen§  erfc^eint,  roenn  man  Söaffer 
auf  ben  Stein  am  Srunnen  giefet,  fo  öffnet  ficf)  im  „kleinen 
ü^of engarten"  ber  Qauhnhexq,  menn  man  eine  (S(|eIIe  an  einem 
Srunnen  §um  klingen  bringt.  Son  ben  ^arfunfeln  gibt  ber 
Serg  einen  löeHen  ©c^ein,  ©aiten  erflingen  rounberbar,  auf  bem 
^lane  fingen  bie  Söglein,  jebe§  nacf)  befonberer  ^ilrt;  bie  milben 
Siere  finb  gegäfimt,  unb  4)ietri(f)  meint,  er  fei  im  ^arabiefe.') 
Öaurin§  ^^ubergeroalt  legt  fic^  auf  bie  ©inne  ber  gelben.  ©0 
ift  aud)  ©cfart  bie  ^raft  geraubt,  al§  er  bie  pfeife  be§  ©pielmann§ 
Hingen  pft  unb  ben  S)egen  um  beffen  ^aupt  fdjroingen  mill. 

S)ie  ©rgäl^lung  uon  bem  munberbaren  Serge  mar  in  ber 
2)i(^tung  ber  bamaligen  Qtit  roeitoerbreitet.  2)al^er  !ann  ber 
©rgäfiler  im  „^^antafu§"  ficf)  auf  biefe  allgemeine  Serbreitung 
berufen,  aber  er  begebt  bocf)  einen  ^cljUv,  roenn  er  fie  au(^  auf 


^)  S)te  jnogUc()e  SBiifuug  ber  %öm  fd^Ütiert  Siebefinbg  'SSlävüjtxi  üon  bec 
„3ouber flöte",  ba§  in  SSielanbg  „©j^innifton"  Qufßcnommen  ift.  f.  SKojartS  Dper. 
')  ill.  33uc^  Jitopitel  14. 
=)  fetter  ©.  241. 
^)  ebenba  ©.  308. 
'')  ©bcnba  ©.294  f. 
«)  eOenba  ©.  303. 
^1  ©benba  ©.  730. 
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bte  93orfteirung  üom  ^erge  ber  ^rau  93enu§  ouSbe^nen  rain". 
2)a§  SDf^ittelatter  roet^  Don  btefem  nocf)  nic^tg.  9)lan  gel^t  aßer 
Tüof)!  nid^t  fel^r,  trenn  man  annimmt,  ba^  ber  ^Hegriff  „9JittteI= 
alter"  für  'tkd  ein  anberer  mar  al§  für  bie  heutige  ^eit.  ^lec 
^at  ja  nad^geroiefen,  ba^  ber  S)ic^ter  bamal§  nocf)  ni(^t§  üon  ben 
4)id^tern  ber  mtttell^0(f)beut[(f)en  Qeit  gelefen  ^atte.  SDf^ittelalter 
mar  für  ifin  aud^  ba§  15.  unb  16.  ^afrl^unbert,  bie  Qnt,  in  ber 
bie  23oIf§büd)er  nieberge[d)rieben  mürben,  bie  3^^^  ö^^^f  öu§  ber 
bie  (Sammlung  be§  „^elbenbudf)e§"  ftammt. 

®enn  bie  (Sage  non  bem  93erge  ber  grau  23enu§  lä^t  [ic^ 
in  ber  ßitcratur  ^ö(f)ften§  bi§  in  bie  SJiitte  be§  14.  :^aE)rl^unbert§ 
gurüdfoerfolgen.^)  ®er  ©laube  an  bie  SJJac^t  munberbarer  grauen, 
feien  e§  (Slfen,  geen  ober  SRrimpl^en,  ift  allerbing§  fc^on  im 
13.  ^afjrl^unbert  nad^gurceifen,  aber  bie  Se^eidfjuung  SSenu§berg 
fommt  erft  fpäter  auf  unb  in  entlegenen  QueEen,-)  bie  Sierf 
fidE)er  nic|t  fannte.  (Selbft  ba^  er  .^ermann  oon  (Sa(f)fen^eim§ 
1453  guerft  erfdf)ienene§  alIegorifd^e§  ße!)rgebicf)t  ge!annt  !^at,  ift 
fef)r  äraeifcl^aft.  gür  i^n  fommt  erft  |>an§  (SadE)§  unb  feine 
^eitgenoffen  ober  S^tacfifolger  in  grage.  ^n  bem  f(f)on  ermähnten 
gaftnac^tfpiele  be§  ^an§  @ac^§  malt  23enu§  am  ©c^luffe  in 
lieblid^en  garben  i^re  SRad^t  unb  bie  greuben  au§,  bie  fie  bietet, 
^iefe  ^übfc^e,  anmutige  ©(|ilberung  be§  9leic^e§  ber  grau  9Senu§ 
fönnte  2;iecE  mand^e§  gegeben  ^aben.  Seiber  ift  e§  nid^t  fieser, 
ob  er  ba§  (Stücf  gefannt  ^at,  ba§  mit  bem  5Iu§rufe  fcfjlie^t: 

SBir  motten  in  grau  23enu§berg. 

(So  fpridE)t  §an§  (Sad^§  üon  S^ürenberg. 

Sluf  biefe  alten  Quetten  mar  ber  ^id^ter  nid^t  Befd^ränft; 
für  einen  (Sd)riftftetter,  ber  in  ber  SDIärd^enliteratur  einigermaßen 
befcf)Iagen  mar,  fonnte  e§  ja  nic^t  fdEjroer  fein,  eine  glül^enbe 
©d^ilberung  ber  SBunbermelt  gu  geben.  3tu§  ben  ^^antafu§= 
gefpräd^en^)  ift  gu  entnel^men,  meiere  9J^är(f)eitfammlungen*)  bem 
S)ic^ter  bamafe  befannt  maren ;  Don  beutfc^en  SSoIf§märc^en  barf 
man  nid^t  attguoiele  erroarten.  2)aß  Tläid)^n  ftar!  auf  STiedE  ge= 
roirft  l£)aben,  ift  befannt,  berichtet  er  bodf)  immer  mieber,  roie  ftarf 
eine  folc^e  @ef(f)i(f)te  auf  bie  ^inber  rairft.  Sooett  ift  einmal 
äumute  roie  in  feiner  ^inbJieit,  roenn  er  bie  fd^önen  unb  aben= 
teuerlidben  9Jlärd§en  l^örte,  bie  „bie  iugenblicf)e  ^^antafie  gänglii^ 


^)  f.  bie  Sujammenftcüung  in  (Srimmä  Seutfd^cr  3R\)i^oloQk  <B.  780  unb 
Skc^träge  ©.  282.    ©aju  Ätuge^  3luffafe  über  ben  „SSennäberg". 

2)  j.  bie  Sluffä^e  öon  ^artä,  'S^nbi  unb  Äluge. 

**)  @c^nftcn4  ©.119  f. 

*)  über  bfcje  ügt.  bo§  33u(i^  Don  ^enj  unb  bie  entfpreti^enben  ©teilen  bti 
i^iirft  ©.37  ff.,  72  ff. 
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au§  ber  9BeIt  entrücften".^)  SSon  ben  ®efpenftcrgef(f)i(f)ten  feiner 
:^ugenb  berichtet  S3alber;-)  9^ofaIine  ergä^It  Sooell  SD^ärd^en,'^) 
unb  ber  alte  ÖoceH  benft  am  (Sd^Iuffe  feine§  Seben§  an  bic 
^inbermärc^en.^)  S3on  ben  oergauberten  ^een  wirb  erää^It,^)  an 
bic  feltfamen  ©eftränc^e  ^nbien§,  burdf)  beren  bloßen  Spanten  er 
fc^on  entgücft  rourbe,  geben!t  SoDen,")  unb  SInbrea  erinnert  fiel) 
ber  9D^ärdf)en  von  rt)ol)ltätigen  ^oii^^^^i^ii  ^^^  ßobolben.')  Unb 
gang  beftimmte  (Stoffe  nennt  un§  ber  angef)enbe  5?aifer  ^Ibral^am 
ioneHi,  roenn  er  äiemlid^  unt)er{)ünt  auf  \)a§  Stifc^Iein  becf  bic^ 
anfpielt/)  ;^m  „$]^antafu§"  erraäl^nt  ©lara  gleid)  gu  93eginn 
ber  erften  ^Ibtcilung,  bie  1811  niebergefd^rieben  rcurbe,  Hamilton, 
bem  fie  feinen  ©efäimatf  abgercinnen  fonnte.  ^^r  Urteil  ift  ganj 
begrünbet,  benn  bie  Contes  de  feerie  be§  Slntoine  b'^amilton,^) 
bie  1777  non  ®örg  löiber  gum  Seil  in§  3)eutfd^e  überfe^t  raurben, 
roaren  mel^r  SBerfpottungen  ber  ^eenmärd^en  al§  n)ir!Ii(f)e  @r= 
geugniffe  ber  ^l^antafie  unb  ßaune.  Slber  nac^  ber  5Iu§fagc 
(£Iara§  barf  man  aud^  bic  93e!anntf(f)aft  mit  ben  roirfUd^en  f^een^ 
märdE)en  Dorau^fe^en,  benn  Don  bem  „geenf abinet",  ha§  1768 
guerft  in  neun  93änben  aB  Überfe^ung  be§  frangöfifd^en  „Cabinet 
des  fees"  erfd)ien,  mirb  gefagt,  ba|  e§  guerft  angog,  aber  fcf)licfelic^ 
ermübete.  ^n  if)m  fonnte  Xied  fd^on  ef)er  ©d^ilberungen  üon 
ben  ^errlid)feiten  be§  g^eenreitf)e§  gefunben  l^aben,  bie  feine 
^^antafie  beflügeUen,  benn  an  rounberbaren  ©reigniffen  aller  5lrt 
roar  l^ier  fein  SJtangel.  S)ie  frangöfifd)en  geenmärd)en  l^aben 
überf)aupt  ftarf  auf  bie  beutfd^e  Siteratur  geroirft,  in  ber  nüd^ternen 
unb  frioolen  ©ammlung  ber  „©trau^febern"/")  an  benen  Xkd 
rei(^Iid^  mitgearbeitet  ^at,  finben  fid^  üerfc^iebene  S3earbeitungen 
frangöfifd^er  SSorlagen,  unb  in  ber  ®rgäl£)Iung  „®ie  ^reunbe"  ^^) 
|at  fid^  ber  2)i(^ter  felbft  mit  bem  geenglauben  auSeinanbergefe^t. 
SBirb  ha§  Sßunberbare  aud)  nodE)  abgelef)nt,  fo  finbet  %Ud  bod^ 
fcEjon  f^arben  genug,  um  ba§  9?ei§  ber  ^l^antafie  mögUd£)ft 
präd^tig  au§gufd)müäen.  ^er  fatirifc^e  2^on,  in  bem  bie  meiftcn 
beutfd^en  Bearbeiter  bie  9J^ärd^en  ergä^Iten,  ^at  if)m  t)on  SInfang 
an  nic^t  gefallen,  unb  fo  lel^nt  auc^  ©lara  bie  Sammlung  be§ 


')  Schriften  6  6.  265  f. 
2)  (Sbenta  ©.  190. 
*)  ebenba  ©.  286. 
*]  ebenbo  ©.  328. 
")  Schriften  7  ©.  47. 
«)  ebenba  ©.  27. 
')  (Sbcnba  ©  310. 
*)  ©c^riften  9  @.  246. 
«)  j.  Prft  ©.54  f. 
10)  «b.  7,  «b.  2  mx.  5. 
1')  Schriften  14  ©.143  ff. 
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aJlnfäuS  ab,  raeil  ber  (grää^ler  biirc^  ben  fpa^^aften  imb  iiecfifdjen 
Xön  bic  fc^önften  ©rfinbungen  mtb  ©agen  entfter(e^)  unb  Der= 
öerbc.  2Ö{(|tig  ift  bie  ©rroä^nung  ber  Qrabif(f)en  9J?ärcf)en,  auc^ 
ber  luftigen,  bie  S^iecf  cm§  einer  ber  bamal§  reid^lirf)  erf(f)einenben 
Sammlungen  entnehmen  fonnte.^)  @§  ift  ja  befannt,  roie  beliebt 
bamat§  in  2)eutf(f)tanb  bie  orientalifc^e  @in!reibung  für  @r= 
^äf)Iungen  aller  Slrt  roar,  unb  mie  flar!  fie  anc^  auf  hm  jungen 
Xiecf  geroirft  ^at  ^ebenfattS  fonnte  ber  ^ic^ter  au§  biefen 
orientalifd^en  ©df)ilberungen  fo  manc^e§  gelernt  ^aben,  ha§>  fidf» 
für  ben  93enu§berg  oermerten  lie^.  Sel^r  oiel  mochte  bem  3)i(f)ter 
auc^  @oet!^e§  1795  erfc^ieneneS  „9]Rär(f)en"  gegeben  ^aben,  ha§ 
im  ^^antafu§  a[§  ein  9J?eifterftü(f  gepriefen  roirb.  „2)ie  fanfte, 
pf)antafierenbe  SJiufif",  bie  bie  glängenben  93i[ber  begleitet,  mu^te 
if)m  bie  farbenpräd)tige  2)ic^tung  lieb  macf)en. 

3rber  mit  biefen  SSerfen  unb  Sammlungen  finb  bie  2Sür= 
bilber  nic^t  erfcfiöpft.  2)enn  o^ne  bem  2)id^ter  ^u  naf)e  gu  treten, 
barf  man  boc^  nocf)  aroet  ©rgeugniffe  al§  5Inregungen  gu  ber 
Scf)ilberung  ber  öerrlid)feit  be§  S3enu§berge§  in  5Infpru(^  nehmen, 
bie  einer  tieferfte^enben  ©attung  angepren.  @§  §anbe(t  ficf) 
um  eine  @r5äF)[ung  ddu  <Spie^  unb  um  @roffe§  Ü?oman  „^er 
@eniu§".  9Bie  ftarf,  ja  roie  DerpngniSöoIt  ber  ©cfjauerroman 
„5tu§  ben  papieren  be§  2J^arqut§  S*  oon@**"=^)  auf  Stied  ge= 
mirft  ^at,  mei^  man  au§  %kä§  eigener  ©c^ilberung  in  einem 
^-Briefe  an  Sßadenröber.^)  @§  ^anbelte  fic^  bamal§  aflerbingg  nur 
um  bie  erften  Seile,  ber  eierte  unb  le^te  erfd^ten  erft  1794,  aber 
man  braucht  woiji  nicf)t  gu  groeifeln,  ba^  %kd  il^n  getefen  ^at 
2)a  f)ei^t  e§  am  (5d)Iuffe,  al§  ®on  (£arIo§  mit  feiner  ©attin  Slbell^eib 
in  ben  erleu(f)teten  Spiegelfaal  eingefül^rt  roerben,  in  bem  man 
fie  in  ben  ge^eimniSooUen  $8unb  aufnimmt:  „Slut  unb  Sl^ränen 
floffen.  9^ie  geprte  unb  unfterblic^e  Söorte  rourben  gefproc^en! 
unb  al§  mir  un§  dou  ber  @rbe,  auf  bie  roir  ben  ^opf  nieber= 
gefenft  f)atten,  roieber  in  bie  ^öl^e  rid)teten,  rollte  ein  93or^ang 
auf.  —  Söir  erblicften  2)inge,  unbegreiflid)  unb  unauöfprec£)bar ; 
Söne  raatlten  gu  un§  herüber  au§  einer  anberen  Sßelt;  ^immlifdje 
©efic^te  fc^roanften  in  ungeorbneten  9fiei{)en  Dorber),  alle  2ll^nbungeu 
mürben  erfüllt  unb  bie  fü^nften  Hoffnungen  oon  ber  Sßir!lid)!eit 
äum  ©c^meigen  gebrad)t".  ®a§  ift  gang  im  Stile  ber  ^een= 
märc^en,  unb  bie  ^l)nlid)feit  mit  iiedS  Sc^ilberung  ift  unoer^ 
fennbar.     2)ie  ©eftalten,  bie  in  rounberlid)em   Schein  Dorüber= 


')  Sagen!    ^ier  gebraucht  %kd  bog  red)te  ^JSort. 

-)  (Stroa  Öie  ©rftausgabe,  Bremen  1781—1785. 

■")  9iur  iet  ötettc  2:eil  ttjor  ju  avI^aUtn.    SJJarburgct  Unicerütiitsbibliottief. 

'j  §ottei,  303  «riefe  IV  S.  44  ff. 
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f(^n)an!en/)  bic  iDunberbare  Wu\it,  bie  gang  anber§  ift,  al§  man 
fic  auf  ©rben  I)ört,"-)  bie  ©rfüHung  bcr  pd^ften  ©rroartung:  „baB 
war  t§,  n)a§  id^  immer  gemünfd^t  ^atU"/)  bie  gange  raunberbarc 
^errli(f)!eit,  alle§  finbet  fid^  bei  ©roffe  mieber.  ^an  mu^  fit^ 
\a  im  alfgemeinen  ^üten,  ^^nlidf)!eiten  für  foldfie  immerhin  alU 
gemein  gehaltenen  @cE)i[berungen  aufäufteHen,  aber  bie  Häufung 
ber  gleid^en  ^üge  mad}t  boc^  bie  SIbf)ängigfeit  %kd§  raal^rfc^einlid^. 
llbergeugenber  nod^  lä^t  fi(f)  eine  S3enu^ung  einer  ©rgä^lung  non 
§einric^  ©pie^  narf)meifen,  ber  fid^  mit  ©ramer  in  bie  @^re  teilt, 
al§  93ertreter  ber  (Scf)unbliteratur  burd^  bic  ßiteraturgcfd^id^ten 
gefdfjleppt  gu  merben.  ^ie  @rääl)Iung  l^ei^t  „2)er  Stl^ormädjter 
an  ber  ^ötlenpfortc.  @ine  roa^re  ©efdjid^te"  unb  erfdE)ien  im 
erften  S3anbe  ber  S^Ieinen  ©rgä^lungen,  bie  1798  in  ^ran!furt 
l^erau^famen."*)  '?flaä)  QIngabe  be§  ©rgäl^lerS  beruht  fie  auf  einem 
Üieifeerlebni§,  ba§  (Spie^  in  Sirol  l^atte.  ©in  junger  Söurfd^e,  ber 
plö^Iid^  nerfc^manb  unb  erft  nad^  einigen  ^al^ren  raieber  auftaud^te, 
ergä^Ite,  roic  i^n  ber  2:eufel  ge|oIt  unb  al§  ^öUenraödEiter  grabe 
an  ba§  @ingang§tor  ber  ^ötle  gefegt  l^ab^.  S3on  feinen  ©riebniffen 
bort  crgäfilt  ber  S3urfd^e  unter  anberem :  „'J^ag  unb  91a(^t  langten 
©eelen  in  9[Rengc  an,  hk  aber  alle  mit  einem  5lörper  begleitet 
erf(f)ienen,  bcr  nur  bic§  befonbere  an  fid)  I)attc,  ha^  er  einem 
©d^atten  glid),  unb  ebenfo  raic  biefer  unfü^Ibar  mar;  bcnn  menn§ 
mandf)mal  bunt  über  bie  ©de  ging,  unb  idE)  bic  Pforte  nid)t  raeit 
genug  öffnete,  fo  gingen  biefe  Körper  mitten  burdl)  mi(^  unb 
ftoben  mie  ein  @d)atten  über  mid)  t)in".  ®iefe  Sluffaffung  t)on 
bcn  ©d^attcngcftaltcn  ber  Serftorbenen  ift  nun  geroi^  eine  alte 
unb  finbet  fid^  bei  ^omer  ebenfogut  mie  bei  Sirgil  unb  ^ante, 
aber  ber  eine  Quq,  ba^  bie  Pforte  ber  §ölle  fo  eng  ift,  ba%  bie 
Sä)atUn  an  bcm  Sßäc^ter  nid)t  oorbeifönnen  unb  mitten  burd^ 
il^n  l^inburd)gc!^en,  ift  bodf)  feltfam  genug,  um  auf^orc^en  gu 
laffen,  roenn  man  bei  2:ied  lieft  ^):  „^d)  ru^te  au§  unb  fal)  anbre 
SRenfc^engeftalten  !^eranroan!cn  . .  .;  idf)  begriff  gar  nid^t,  mie  fic 
an  mir  oorbcifommen  mürben,  ba  ber  ^eg  fo  fe^r  enge  mar, 
aber  fie  gingen  mitten  burc^  bic  ©teinc  ^inburd),  ol^nc  ba^  fic 
midE)  geraa^r  mürben!"  ©eänbert  ^at  2;ied  felbftoerftänblid)  bic 
Singabc,  ba^  ber  Slorroäc^tcr  bie  Pforte  nur  mand^mal  nid)t  roeit 
genug  öffnete,  unb  bic  ©diatten  gleiten  bei  il)m  nic^t  burd^  ben 
Scobad^ter,  fonbern  burcf)  bie  ©teine  l)inburd). 

')  6cl)nften  4  ©.  197. 
■')  ©benba  ©.  210. 
^)  ©bcnba  ©  210. 

^)  ©in  ©jemplar  bejinbet  fidj  auf  ber  Äönigtic^en  löiblioitjzt  in  iöerUiu    ®te 
©rjo^Iung  luirb  fpiiter  beim  „Sann^äufec"  nod)  einmal  f)eranjuätel^en  fein. 
")  Sdjriften  4  8.  210. 
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%ud  felbft  i^Qt  ipunberbare  ^aläfle,  ^ö^kn  unb  Söälber 
in  feinen  (SdEiriften  oer[d^iebentIi(f)  gefc^itbert.  gß^^PQ^^^f^^  i'öH 
9[Rufi!  unb  ^errlicf)!eit  fommen  in  feinen  3öer!en  immer  roieber 
üor.  „5Itmanfur"  fommt  in  einen  folc^en  orientalifd^en  2öunber= 
palaft/)  ber  eine  ber  beiben  „^reunbe"  finbet  ba§  sfleid)  ber  geen 
in  gleicher  ^ract)t  unb  (Sc^önlf)eit/'^)  93ernarb  in  ben  „fieben  Söeibern 
be§  S3IauBart"  fteigt  in  bie  ^öl^Ie  ber  %et  ^inab  unb  finbet  bort 
einen  großen  ©aal  doH  ^riftaöen,  2RufcE)eIn,  (Steinen,  burd^  bie 
rötli^e§  ßid^t  bringt,  mä^renb  (3etön  raie  ^arfenfaiten  erüingt; 
feine  lf)öd^ften  2öünf(^e  finb  ^ier  erfüllt  unb  fliegen  roie  Iei(fte 
©efpenfter  cor  if)m  ^er.^)  :^n  ber  „SJ^elufine"  mirb  Don  bem 
rounberbaren  ©aale  ber  üerjauberten  ©(firaeftern  unb  döu  bem 
S3erge  doH  ©(f)ä^en  ergäfjlt,  in  ben  3J?eIufine  il^ren  neugierigen 
$8ater  fperrte.*)  ®ie  glöngenbfte  unb  berücfenbfte  ©c^ilberung 
aber  finbet  fidE)  in  ber  ©(^tufefäene  be§  Opernterte§  „®a§  Un= 
geheuer  unb  ber  cergauberte  Söalb",  bie  in  bem  @o§5if(f)en  93or= 
bilbe  ni(f)t  entl£)alten  ift.  ^ie  ^^ee  SIHina  üergaubert  alle  9Jienfd^en, 
bie  jenen  SBalb  betreten.  2öal£)nfinnig  merben  fie  mit  fortgetrieben : 

^öne?    2ßo!^in  fü^rt  \'i)t  meinen  ©c^ritt, 
S3in  i(f)  ^ier  im  ^afaft  aller  @ötter? 
Söeld^  ein  goIbne§  ^rüpingSmetter 
®el^t  in  lauen  ßüften  mit?-"^) 

„Sine  rounberbare,  gräfelic^e  9Jlufi!"  ertönt,  ddu  San^Iuft  gc= 
patft  füJ)ren  bie  9D^enfcf)en  ein  „au§bru(fr)oEe§,  magif(f)e§  SSaltet, 
ha§  2öa|nfinnige  in  n)unberü(f)en,  aber  nic^t  roibrigen  ©eftalten, 
barfteöt".*)  ®a§  ge!)t  über  bie  SSenu§bergfd^iIberung  in  ber  2ann= 
puferer3ä!^Iung  faft  l^inauS  unb  erinnert  an  Söagner,  beffen  Söatlett 
au§   bem   erften  5I!te  feiner  Dper  man  Dor  ficE)  ju  feigen  glaubt. 

3JZit  einer  merfroürbigen  ©c^ärfe  betont  STiecf  ben  l^öEifd^en 
d^axatUt  be§  93enu§berge§  unb  auffaHenb  ift,  ha^  er  iE)n  pm 
Serbammun^^ort  für  aße  l^eibnifc^en  ©ötter  ma(^t.  ®a  in  ben 
literarifd^en  Überlieferungen  immer  nur  oon  grau  23enu§  er^äj^lt 
roirb,  fönnte  man  Ieicf)t  auf  bie  Vermutung  fommen,  ha'^  2;iecf 
aud^  eine  ber  münblic^en  Überlieferungen  be§  23olfe§  gefannt  "^at, 
roie  ja  ber  ^örfelberg  al§  ^öttenpfu^l  ober  al§  ©ingang  gur  Unter= 
roelt  be!annt  mar ')  unb  roie  ha§>  @ntrü(fen  in  ben  S3erg  im  23ot!0= 


^)  Schriften  8  S.  270. 
-)  Schritten  14  S.  150  ff. 
2)  5Iii§9abe  üon  1797  ©.  61ff ,  95. 
')  ediriftcn  13  @.  142. 
^)  8d)tiften  11  ©.  265. 
"■)  ebenbo  @.  267. 

')  ^ornmartn,  Mons  Veneris,  t^ianffurt  1614,  @.  374f.;  33ülf5mär(^en  a\i$ 
3:f)ünngen  1794. 
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munbe  al§  alte  S3enDÜn[c^ung  lebte.^)  5Iber  man  barf  nic^t  Der= 
geffen,  bo^  bte  @rää{)(iing  im  ©ommer  1799  mitten  gmifd^en  ber 
Arbeit  an  ber  „^eiligen  ©enoocoa"  gef(f)ncbcn  ruutbe,  gu  einec 
3eit,  ba  ber  ®i(|tcr  ftar!  unter  bem  ©influffe  be§  !at^oIif(f)en 
®^riftentnm§  ftanb.  @§  ift  [efir  leicht  möglid^,  ha^  and)  ber 
53enu§berg  eine  d^riftlicfie  llmbilbung  erful^r,  genau  rcie  in  manchen 
Überlieferungen,  von  benen  man  nid^t  roei^,  ob  3:iecf  [ie  gefannt 
l^at.  9[Ran  benfe  an  bie  ©age  com  Ü^ecromantenberg,  in  ben  bie 
fal^renben  (S(f)üler  nad)  bem  ^erfagen  einer  magif(f)en  gormel 
gelangt  fein  motten,  ober  an  hk  ^luffaffung  bei  ©eiler  oon  ^et)fer§= 
berg,  t>a^  bie  ^ejen  in  grau  IsBenu^berg  faf)ren.  SUJan  mu|  fid^ 
ben  übermäd^tigen  @inf[u|  be§  fatl^oIifd)en  (£E)riftentum§  Dergegen= 
roärtigen  um  §u  oerfte^en,  ha^  Stiedf  bie  berül^mten  ©cf)önE)eiten 
ber  alten  Söelt  in  ben  $8erg  oerfe^t.  2)ie  alten  l^eibnifc^en  ©ötter 
roaren  in§gefamt  SSerberber,  unb  al§  il^re  gü^rerin  erfd^etnt  x^iau 
S3enu§.  9^oi)  in  ber  geplanten  ^ramatifierung  ber  „SRagelone" 
foKte  ha^  ©l^riftentum  über  bie  gried^ifd^e  95)elt  triumpl^ieren. 

@an§  o^ne  i^rage  roirb  e§  ftarfen  ©inbrudt  auf  2:iecf  gemacht 
l^aben,  al§  er  in  feinem  ^acob  93öl)me  bie  alte  dE)riftIid)e  5Iuf= 
faffung  oon  ber  SSo^nung  2ucifer§  in  einer  §ö^le  raicberfanb, 
in  bie  and)  alle  böfen  9JJenfd^en  geraten. ^j  ^er  9Jir)ftifer  ergä^It 
einmal'^):  „^err  ßucifer  mirb  eine  ^öl^Ic,  ©ruft  ober  ßod^  gu  feiner 
eroigen  ^el£)aufung  .  .  .  befommen",  unb  ein  anbereS  SDIal  nod) 
mirfungSDoüer :  „$)ie  Söofjnung  ber  2^eufel  ift  je^unber  Dom  9Jionbe 
bi§  an  unb  in  bie  @rbe  in  ben  tiefften  ^i3^Ien,  befonber§,  roo 
roüfte  unb  milbe  ©inöben  finb,  unb  roo  bie  @rbe  fe^r  fteinigt 
unb  bitter  ift".*)  ©etreu  nac^  biefer  Eingabe  mu^  2;iecf§  Stannen= 
l^äufer,  el^e  er  in  ben  Söunberberg  fommt,  über  ©inöben  bal^in= 
roanbern. 

9Jtit  biefen  eingaben  ift  ber  ©influfe  be§  ajlr)fti!er§  •'^)  nid^t 
erfd^öpft.  1798  ift  er  mit  il^m  üertraut  geroorben,  e§  mag  il^m 
gegangen  fein  roie  feinem  Sannenl^äufer,  beffen  ©eifter  ben  2:önen 
entgegenarbeiten,^)  bie  i^m  entgegenüingen.  ^n  ber  gleicfjgeitig 
entftanbenen  „©enooeoa"  ift  bie  @inmir!ung  Sö^mifc^er  ©ebanfen 
beutlid^  nad^äuroeifen.  SBitl  man  bie  5Irt  be§  ©influffeS  !napp 
!ennäeicf)nen,   bann   greife  man  auf  bie  SBorte  2:iec!§  gu  görfter 


')  ©rtmin,  9Rt)t^ologtc  ©.  795. 

■')  t.  m.  Sc^ieblerg  3tu0flQbe  ©.  102. 

«)  ebenba  ©.  47. 

*)  ©d)iebter  ©.  293  oben. 

^)  über  ben  @influ^  33ö^ine5  auf  2;ied  jie^e  bo§  nii^t  fe^r  brauchbare  83uc§ 
ton  6.  (Sber^etmer,  3ocob  93öt)me  unb  bie  Siomontifer,  §«ii*elberg  1904.  35a# 
'^efte  gibt  immer  norf)  JRanftl,  ®nioöCDo  ®.  115  ff. 

«)  ©c^rlften  4  6.  210. 
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gurücf^):  „SicIIeidfit  ift  mand^eS  au§  (S3ö^me§  ©cfiriften)  mir  be= 
n)u^tIo§  in  mein  @lü(f  übergegangen".  2)a§feI6c  gilt  oon  ber 
©rgä^Iung. 

2;annen{)äu[er  prt  bie  ©eifter,  bie  (Srg  unb  ©efteine  bilben. 
@ine  feltfame  93orfte[Iung,  roie  fie  gang  in§  SO^ärd^en^afte  ge= 
rocnbet,  fpäter  in  Xkä^  ©rgäl^Iung  „®ie  ©Ifen"  ^)  roiebergufinben 
ift.  9J?an  rcirb  [ie  nur  oerftel^en,  menn  man  in  S3öf)me§  „äurora" 
nadfjlieft,  roie  bie  SBelt  entftanben  ift.  @rft  burcf)  Sucifer§  gaH 
mürbe  fie  in  furtfjtbaren  9Ret)otutionen  oon  ben  fieben  Quettgeiftern 
gefcf)affen,  unDotlfornmen  unb  lo^gelöft  oon  ber  „innerften  ©eburt", 
von  ©Ott.  @ute§  unb  S3öfe§  ift  in  i^t  gemif(f)t.  5II§  ficfi  hk 
fieben  „QueEgeifter"  gegenfeitig  burd^brangen,  entftanben  bie 
irbifc^en  ^ffangen,  Söne  unb  ©efteine.  S^i^t  al§  menn  e§  fie 
früi^er  nic|t  gegeben  ptte,  aud^  im  §immel  roaren  fie  Dor^anben: 
„e§  ift  nichts  5leue§  gemorben  als  nur  eine  anbere  ©eftalt  be§ 
2eibe§,  mel(|er  in  ber  S3egreiflic^fcit  im  S^obe  fte^et".^)  ®ieSiRenf(^en 
in  i^rer  „fiberifc^en  ©eburt"  fönnen  bie  Unbegreiflich  feit  ber  E)imm= 
lifrfjen  ©eburt  nici^t  ücrfte^en.  SSon  ^ier  au§  erflärt  fi(f),  ba^  ber 
^iä)Ux  im  ©dfart  fagt,  al§  ber  rounberbare  Ston  be§  ©pielmanng 
erflingt  *) : 

Sßie  ein  (sd^atten  ift  ^inmegge^oben, 
Sßas  fonft  itn  ©inn  gur  ®rbe  gie^t, 

ober  menn  Xannl^äufer  ^)  bei  feinem  ©intritt  in  ben  33erg  berichtet : 
„^e  tiefer  id^  ging,  je  me^r  fiel  e§  raie  ein  (si^Ieier  Dor  meinem 
5lngefid)te  Ifjinroeg".  IRur  menn  ben  SJJenfc^en  eine  Offenbarung 
äuteil  mürbe,  fönnen  fie  über  bie  ©renken  ber  S3egreiflic^!eit  ^in= 
roegfe^en;  S3öl)me  rechtfertigt  burd^  fie  fein  Sluftreten  gegen  bie 
^Ijilofopl^en. 

3ln  ber  ©teile,  roo  er  oon  ben  ©eiftern  fprid)t,  bie  bie  @r§e 
bilben,  fügt  iiecf  i^ingu,  „um  bie  ajienfc^en  gu  locfen".  3)a§  ift 
au§  ber  S3ö{)mef(^en  ©ebanfenraelt  ^erau§  faum  ^u  üerftel^en, 
benn  überaH,  mo  S3öl^me  üon  if)rer  @d^öpfung§tat  berid£)tet,  geigt 
fid^  eine  gemiffe  Siebe  gu  ben  ©rgen,  bie  auf  feine  alc^imiftifc^en 
öemü^ungen  gurüdge^t.*')  9lur  einmal  lie^e  fic^  au§  einer  ©teile 
ein  Übergang  gu  ber  iiecffcEien  5luffaffung  finben,  menn  S3ö§me 
oon  bem  S^obe  in  ber  @rbe  fpric^t  unb  bann  fortfährt:  „fonft 
roüd^fen  barinnen  mcber  ©olb  nocf)  ©über,  auc^  meöer  ^raut  nod^ 


1)  Sionftl  S.  135. 

2)  @cl)tiften  4  ©.365  ff. 
')  ©d)iebler  6.  264. 

')  Schritten  4  @.  194. 

")  ebenba  @.  209. 

«)  9lm  beiitlic^ften  Sc^iebter  S.  265  ff. 
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@ra§".^)  5Iber  barau§  Infet  ficT)  ber  ©taube  an  bie  üerlücfenben 
©elfter  nict)t  erüären,  unb  e§  liegt  italEie,  l^ier  eine  Serbinbung 
mit  bem  fpnteren  9flaturmärif)en  „^er  S^unenberg"  fjerguftellen. 
^ür  biefe§  9JMrc^en  i[t  bcr  ©influ^  ©teffen§  '^)  erratefcn,  unb  t^üi'ft 
|ttt  if)n  anä)  auf  bcn  „S^anneni^äufer"  übertragen  moKen.-')  ®a§ 
ift  aber  eine  \e^x  geroagte  S3et)auptung,  benn  '^kd  E)atte  feinen 
greunb  bamal§  erft  ftü(^tig  bei  einem  Slbfted^er  nac^  S3erlin  fennen 
gelernt,*)  guerft  bei  Ü^eid^arbt  auf  einem  ^ee,  bann  bei  griebricE) 
@(f)regel.  @rft  1801  trafen  fid^  bie  beiben  in  ®re§ben  roieber, 
unb  @teffen§'  mineraIogifdE)e  ^tnfängerfd^rift  roirb  %kd  fdEiroerlicf) 
gelefen  l^aben.  SSon  einer  SSeeinfluffung  %kd^  burcf)  ©teffenS 
!ann  alfo  1799  noc^  ni(f)t  bie  Stiebe  fein,  dl^er  fönnte  man  fid^ 
ben!en,  ha^  in  htn  ©efpräc^en,  bie  2;iedf  mit  feinem  neugefunbcnen 
^reunbe  ^lonalig  in  jener  ©ommernad^t  l^atte,  öl^nlid^e  ©ebanfen 
au§gefprocif)en  rourben.  95^an  barf  audE)  nic^t  nergeffen,  ha^  bie 
©ebanfcn  ber  S^laturpi^ilofop^ie  bamaB  fogufagen  in  ber  ßuft 
lagen  unb  ha^  bie  Söcnbung  in§  ©d^aurige  SticdE§  Sßefen  ent= 
fprad^/'^)  ;^m  Saufe  ber  ^a^re  ift  biefe  Söenbung  gum  ©cfiaurigen 
unter  ber  ©inrairfung  ©teffenS'  gur  ^errfdf)aft  gefommen  unb  ^at 
iene§  furd)tbare  ©rauen  cor  ber  9}^a§t  ber  ©efteine  {)ert)orgerufen, 
ha^'  im  „9^unenberg"  feinen  3Iu§bruif  gefunben  ^at 

^annpufer  ergä^lt  nic^t  nur  Don  biefen  ©ciftern,  bie  bie 
©rge  fd)affen,  fonbern  er  berid^tet  aud^  baüon,  ba^  er  bie  2;öne 
eingeln  fanb,  au§  benen  bie  irbifd[)e  9J^ufi!  entftel^t,  unb  bafe  bie 
9D^ufi!,  bie  i^m  im  SSenu§berge  entgegenfd^allt,  eine  anberc  ift  al§ 
er  bi§  bai)in  prte.  ^urf)  biefe  ©dE)i[berung  gel^t  auf  ben  SJt^ftifer 
gurüdf.  S3ö^me  i)at  bie  2Inf(f)auung,  ba^  au§  einem  ber  ßeben 
fd^affenben  ^ringipe,  bem  SPi^ercurio  ober  ©c^atl  bei  ber  ©rfc^affung 
ber  Söelt  auc^  bie  Söne  unferer  SJtufi!  fic^  bilben.  2Benn  atte 
Gräfte  auffteigen  unb  fid^  bemegen,  bann  entfielt  ber  SUiercuriuS 
ober  ©(f)all/')  ®r  „oermengt  fid£)  aud^  unb  fteigt  auf  in  aKen 
Gräften  be§  93ater§,  alsbann  ge{)t  auf  2:önen  unb  ©d^atten  in 

•)  ©.  218. 

2)  ^aijitt,  ^omantmt  ©c^ule  2.  Slufl.  1906  ©.  632  f. 

*)  Vorläufer  i>cr  mobetnen  Stoüelle  8.  207. 

*)  ©d^on  ^atim  (©.  626  2lnm.)  :^at  barauf  l^tngcnjtefcn,  bofe  ©teffenS  fid^  bei 
ber  ©d)tlbcrung  feinet  erftcn  Scfuc^cg  in  93ertin  geirrt  l^abtn  mufe  (f.  „3Ba8  id) 
erlebte"  IV  ©.  182 ff.).  ®r  ^ot  batnalS,  obloo^t  er  eS  bcftreitct,  griebric^  ©c^legel 
mib  3:;iecf  fennen  gelernt.  2)ie  ^cfanntfcbaft  fonn  aber  nur  flüd)ttg  geroefen  fein, 
benn  3;tecf  ging  jofort  raieber  nac^  ©tebic^enftein  jurüd  unb  toav  fd^on  im  ^üii 
in  3«na.  Sßgl.  öor  aöem  gricbrid^  @(^IegeI§  33ricf  an  3Bii;^eIm  unb  Soroline 
oonx  ^ai  1799  {bti  ^viä)  <Bd}mxi>t,  Caroline  I  @.  541)  unb  ba^u  ©tcffenS  an 
©c^elling  d.  26.  7.  1799  (in  „?lug  ©c^ellingg  Sebcn",  iiei^Jäig  1869,  l  ©.  261). 

^)  ©teffeng,  äBa«  ic^  erlebte  IV  ©.  390;  ^a^m  ©.  632;  ©c^riften  7  ©.  119. 
©c^on  berfelbe  ©ebanfel 

«)  ©cf)icbler  ©.  54,  56,  277. 
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bem  l^immltfc^en  greubenfaol.  <So  bu  in  btefer  SBelt  üiel  taufenb 
^rtftrumente  unb  ©aitenfpiele  äufammenbröc^teft  unb  gögeft  fie 
alle  auf§  fünftlidfifte  ineinanber,  unb  ptteft  bie  Qflerfünfllicf)ften 
?D^eifter  bagu,  bie  fie  trieben:  fo  raäre  ha§  i>od)  nur  ein  ^unbe= 
gebeH  gegen  ben  göttlichen  ©c^all  unb  3Jlu[ifa,  ber  burc^  ben 
göttlichen  ©d^all  aufgebet  üon  ©roigfeit  §u  ©roigfeit".^)  ^k  rairb 
äö^mc  mübe,  bie  ^errlid^feit  btefer  ^immlifdfien  äHufi!  §u  fcf)ilbern. 
2Iber  burd)  ben  %aU  ßuciferg  rairb  QU(f)  ber  SDf^ercurio  entäünbet, 
burcf)  bie  gegenfeitige  ®urd}bringung  ber  2eben§geifter  rairb  „in 
ber  äußeren  ©eburt"  etroaS  9leue§  gefc^offen,  ba§  ift  unfere  irbifc^e 
^Df^ufif.  „9^un  aber  fc^aHet  er  unb  pocf)et  (ber  (Stein)  nur  raie 
ein  ©aame  ober  Einfang  be§  SoneS  unb  ha§  ift  er  auc^  geraiB."') 
2)ie  fieben  QueHgeifter  roirfen  bei  ber  @rfcf)affung  ber  irbifd^en 
9[Rufif  äufammen,  ein  jeber  läutert  ben  2;on.  2)ai)er  fpricf)t  2;annen= 
pufer  Don  ben  Stönen  unb  klängen,  bie  er  beim  ©intritt  in  ben 
^erg  eingeln  oernimmt.  Sö^me  malt  jeben  einzelnen  ©c^öpfung§= 
aft  in  feiner  mt)ftifd^en  2Irt  au§,  fo  ha'^  man  i£)n  beutlic^  uor 
fic^  fielet,  ^e  tiefer  S^annenl^äufer  in  ben  S3erg  einbringt,  um  fo 
überirbifdier  rairb  bie  9}lufif ;  e§  ift,  al§  ob  er  hu  ^urüdraanblung 
ber  irbif(f)en  S[Rufif  in  bie  ^immlifd^e  erlebe,  liefen  gang  un= 
irbif(f)en  (E^axatUx  f^ahm  nun  aber  ni(f)t  nur  bie  ©rge  unb  2;öne, 
bie  gange  Sßelt  be§  S3enu§berge§  ift  oon  bem  ßeben  biefer  @rbe 
Derfct)ieben.  3J^it  ben  Iiebli(f)ften  ^^arben  ^at  33ö§me  ben  £)imm= 
Iifcf)en  i^reubenfaaP)  ausgemalt,  bort  finb  g'rüc^te  unb  Säume, 
nid)t  üon  ber  2Irt  roie  i^ier  unten  in  biefer  ^elt;*)  bie  ^'rüc^te, 
bie  bie  ©ngel  effen,  rie(f)en  nad)  ber  ®reieinigfeit,^)  bie  öaupt= 
aufgäbe  biefer  feiigen  ©eifter  ift  fingen  unb  jubilieren,  fpielen 
unb  fic^  tummeln  mie  bie  ^inber,'')  ba§  ©c^önfte  aber  ift  i^re 
^immlifd§e  2Rufif ;  roie  ein  Kantor  mit  feinen  (Schülern  fingt  unb 
jubiliett  bann  ber  ©ngelfönig  mit  ben  anberen  ©ngeln.')  @§  ift 
gar  nid)t  gu  begmeifeln,  ha^  'Zkd  biefe  I)übfc§en,  fpracfjlic^  oft 
fef)r  geroinnenben  (S(f)ilberungen  gefaöen  fiaben,  unb  einen  ge= 
roiffen  9la(f)I)aü  barf  man  in  ber  farbenprächtigen  ^arftellung 
be§  23enu§berge§  finben.  5lber  ber  ^ic^ter  fc^reitet  raeit  über 
S3ö^me  f)inau§,  e§  galt  ja  auc^  M§  ^eid)  ber  oerbotenen  Süfte 
gu  fcf)ilbern,  nicfjt  ben  51ufentplt  ber  feiigen  ©eifter.  ^arin,  ha% 
ber  Siebter  Söl)me§  5Infc^auungen  roaljllos  übernal)m  unb  auc| 


^)  ©c^tebfer  6.  45. 

•')  gbenba  ©.  93  ff. 

«)  ©benba  @.  29. 

*)  ebenba  ©.  46,  57. 

5)  ©benba  ©.  57. 

«)  gbenba  ©.  120. 

'J  (£benba. 
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ha  anbra(i)tc,  raolEiin  [ie  gar  nid^t  gu  paffen  fd^einen,  barf  man 
ni(f)t§  ^luffätltgeS  finbcn.  ^u(f)  für  feine  anberen  ©d^öpfungen 
lä^t  fidE)  gerabe  hei  ben  93ern)ertungen  99ö^mefd^er  5lnregungen 
eine  ä!§nltc|e  Unbeforgt!E)eit  lüal^rnel^men.^)  ®r  roar  fic^  ber  einzelnen 
3üge  gar  nid^t  melEir  beraubt  unb  Dcrgtdfitete  gang  auf  eine  grünb= 
lid^e  5Iu§einanberfe^ung  unb  berou^te  SSerroertung.  SJian  rounbert 
fid^  alfo  gor  ni(f)t,  raenn  man  ©c^ilberungen  be§  9leid^e§  ber 
Seligen  bei  ber  ^lugmalung  be§  93enu§berge§  raieberfinbet. 

ßaurin§  9^ofengarten,  geenmär(^en,  (SdE)auerromantifer  unb 
ber  fdf)n)ärmerifd)e  DIR^ftüer  l^aben  Qü<^e  ^ux  (Sd^ilberung  be§ 
SSenu§berge§  beigefteuert ,  bie  S^iecf  üerracrtet  E)at.  93on  bem 
SPi^enfd^en,  ber  biefe  SBunber  erlebt  unb  erblidEt,  fagen  fie  nidf)t§. 
gür  bie  ©ebilbeten  ber  heutigen  Stage  ge{)ört  gum  SenuSberg  ber 
^annl^äufer.  ^a§  ift  nid)t  immer  fo  geroefen,  aber  feitbem  cine§ 
ber  f(f)önften  beutfi)en  ^oI!§lieber  einmal  bie  Serbinbung  ]^cr= 
geftellt  ^atte,  ift  ^annl^äufer  com  93enu§berge  nid^t  me^r  §u 
trennen.  Xkd  voiU.  ba^^  93oI!§Iieb  ni(f)t  ge!annt  t)aben,  nur  bie 
©age  üom  ©cfart,  ber  bei  ^an§  (Bad}§  unb  anberen  2)id^tern 
fprid£)n)örtlid)  üor!omme. 

23erbinbung  2annen{)äufer§  mit  ©dfart  unb 

S3enu§berg. 

Sei  biefem  ^inroeiS  auf  bie  fpric^roörtlidC^c  ©rraä^nung  ©cfartS, 
auf  bie  frül^er  fc^on  eingegangen  rourbe,  oergi^t  SiecE  nur,  bafe  aud^ 
ber  2:annf)äufer  gugleic^  mit  bem  ©dfart  genannt  rourbe,  ja  ha^ 
ber  Stann^äufer  aÖein  fprid^raortlid^  Dorfommt.  f^ifd^art^)  er= 
möEint  einmal  nebenbei  „%xem  ©cfart,  ^annJ)eufer  onnb  ©ac^fen= 
E)eimer  in  S3enu§berg"  ^)  in  ber  @efdf)ic^t§!Iitterung.  ©ebaftian 
Sranbt  lä^t  im  „9^arrenfdf)iff"  ^)  33enu§  fagen:  „®en  SanlEiufer 
l^ab  idE)  gegogen"  unb  bann  roeiter  oon  benen  fpred^en,  „bie  in 
§roD  23enu§berg  roent  gon".  ^aracelfu§,  ben  2;iedE  !aum  ge!annt 
l^aben  roirb,  meint  einmal,  S)anE)aufer§  $ßenu§berg  fei  „!ein  fabcl= 
gebiegt,  fonbern  ein  roal^r^aft  ©eft^ic^t",**)  unb  bringt  Sannpufer 
ein  anbere§  Tlal  in  einem  ©dEiergmort  in  23erbinbung  mit  ©dfart 


^)  ®o§  i[t  bag  bej'te  Srßcbnt^,  ba§  bie  Untcrfuc^ung  ©ber^etmcrl  ergibt,  bie 
fonft  jel^r  anfechtbar  ift  unb  auf  93clege  oft  öeräid)tet,  inbem  einfnd^  gefogt  toirb, 
„bie  SBeifpiele  liefen  fi(^  pufen". 

"")  %nd  befafe  bie  Slu^gabe  öon  1617. 

8)  SluSgabc  üon  müthtn  1891  ©.  89. 

*)  Sluggabc  tion  Qaxtdt  1854  ©.  15,  ßeSorten. 

")  ©ritnm,  «Ot^t^ologie  ©.  780. 
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ib  bem  93enu§berg.    Sei  SBicfram  im  „ßo§6u(^"  ift  ber  1ann= 
iufer  frf)on  in  eine  gormel  aufgegangen,  raenn  gefagt  roirb: 

©0  raolt  ic^  jc^unb  banden,  fprtngen 
Unb  bir  glieb  ben  2)an!^eufer  fingen.^) 

^n  ber  SJ^itte  be§  17.  ^al^rl^unbert§  raar  bie  ©age  f(^einbar 
lon  im  93er!lingen,  benn  2Rofd)erof(^,  ber  im  „^Ejilanber  Don 
itteroalb"  leidet  @eIegenE)eit  gefunben  ^aben  fönnte,  ben  Sann= 
;u[er  al§  raarnenbeä  Seifpiel  angufü^ren,  erraä^nt  i^n  meber 

bem  Kapitel  Don  ben  „^öHenünbern"  noc^  unter  ben  „93enu§= 
irren".    5Iu(^  öon  ber  Senu§bergfage  fpri(^t  er  ni(f)t,   obroo^I 

einen  93enu§berg  nennt,  auf  bem  (nic^t  „in  bem")  fic^  bie  ner- 
lieben en  Starren  auff)alten.^) 

S)eutlic^er  ift  ber  §inrDei§  auf  ben  S^ann^äufer  in  bem 
lon  mel^rmal§  ermähnten  aßegorifcfien  ße^rgebid^te  ^ermann 
m  (Sac^fenE)eim§  „^ie  äJlörin".^)  ^n  t^m  erf^eint  2^ann:^äufer, 
r  ehemals  im  ßanbe  ber  grau  S3enu§  unbefannt  mar,  roie 
fart  gu  bem  2)i(f)ter  fagt,  unb  au§  f^ran!en  ftammt,  al§  ©atte 
r  93enu§.  Qum  erflen  loyale  ftnbet  man  alle  brei  ©agenfiguren 
utlic^  nebeneinanber :  @(f art,  93enu§,  Sannpufer.  5Iber  §ermann 
m  ©ad^fenl^eim  bringt  bie  ©age  in  gang  eigenartiger  gorm,  unb 

ift  ni(f)t  mal^rfc^einlicf),  f(f)on  bem  :^n^alte  nac^  nid^t,  ha^  Zud 
it  biefer  Derf^robenen  i)id£)tung  nertraut  mar.  S)ie  23erbtnbung 
m  @(fart,  93enu§,  Stannf)äufer  ^at  §an§  ©acf)§  in  feinem  ^^^ift^ 
id^tfpiel  raieber!£)oit,  unb  al§  bie  ©age  ®nbe  be§  18.  :3a!E)ri)unbert§ 
icber  entbecft  raurbe,  überfcfirieb  S3ulpiu§  einen  fpäter  p  er= 
ä^nenben  Sluffa^:  „Stannpufer  unb  ber  treue  ©cfart".  S)ie 
erbinbung  ber  ©agenftöffe  ift  ba|er  al§  eine  alte  angufpred^en, 
e  %kd  gefannt  unb  übernommen  £)at. 

S)er  2)icE)ter  ^at  nocf)  eine  !ünftli(f)e  S3erbinbung  gmifc^en 
r  @cfart=  unb  ber  Sannpuferpnblung  f)ergeftetlt,  inbem  er 
in  gangeS  Stannpufergefijleijt  auf  bie  23eine  brachte".-*)  S)a§ 
ar  feine  neue  SIrt  SSerbinbungen  pr^uftellen.  ^iefelbe  grau 
aubert,  bie  bie  9iattenfängerfage  bearbeitete,  führte  in  i|rem 
omane  „©lifabet^,  ©rbin  t)on  Soggenburg",  ber  in  bemfelben 
i^re  roie  StiedS  ©rgöEiIung  erfc^ien  unb  laut  Catalogue  in  feinem 
efi^e  roar,  eine  9teip  oon  2:;üggenburg=@enerationen  cor.  ®a§ 
fte  SSorbilb  aber  fanb  ber  ^ic^ter  im  §elbenbuc^e.    9)er  „9Bolf= 


')  9lu§gabc  öon  58oUe  IV  ©.  22,  Sogbud)  2.  gtetftc  ?Jr.  G. 

-)  Visiones  de  Don  Quevedo,  granffurt  1644,  lagen  üor.  %\td  it\a^  laut 
talogue  btc  Strofjburger  Sluggabe  oon  1650. 

^)  Sluggabe  öon  ©.  SJiartin,  33tbUot^ef  i>t§  Stterarifd^en  SSercini  ju  ©tutt'- 
et  93b.  137. 

*)  fSxiä)  ©cfimibt,  ßtiarafteriftifcn  2.  SRci^e  @.  37. 
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bictrid)"  bringt  euieii  großen  ©tammbaum  ber  gelben/)  bie  in 
i)tn  eingelnen  ©ebitfiten  eine  9ftolIe  fpielen  unb  boburd^  eine  3Irt 
^^erbinbung  be§  „SÖoIfbietrid^"  mit  bem  folgenben  „9ftofengartcn". 
'')lad)  biefer  Shiffteßung  i[t  ber  (So^n  be§  erroäfinten  ^ergogg 
93e(^tung  Don  9}^eran  ber  S3ater  be§  alten  ^ilbebranb.  ©in  groeiter 
8ol^n  S3e(i)tung§  aber,  ^a(f)em,  :^eiratet  eine  ^ergogin  unb  bringt 
mit  i^r  ©rfart  f)ert)ür,  ber  am  S^tl^ein  gu  93rei[ac^  fi^t.  ^erfelbe 
(Stammbaum  rairb  fpäter  nocf)  einmal  raieberl^ült  unb  babei  er= 
^ä^It,2)  ha^  ^iltbrant  in  feinem  Söappen  brei  Söölfc  führen  foll. 
•iRadj  biefem  ^ei^t  fein  ©efc^lec^t  „i)k  SBöIfflinge",  unb  biefe 
SBöIfflinge  fämpfen  nac^^er  im  „Ü^ofengarten".  (I§  Icud^tet  ein, 
bafe  förool^I  biefe  ©tammbaumaufftellung  mie  bie  S^amcngebung 
auf  iietf  geit)ir!t  ^aben  mirb. 

©cfiraieriger  ift  bie  Seantmortung  ber  t^rage  nad)  ber  Quelle 
für  bie  Kenntnis  2^ied§  com  ;3fTi^ciIt  ber  ^^annl^öuferfage. 

^n  bem  üerfd)iebentlid)  l^eran gezogenen  f^aftnad^tfpiele  be§ 
ipan§  ©ad^§  fpielt  2:ann^äufer  eine  größere  ^oUe.  „i)a§  §üff= 
gefinbt  93eneri§"  ift  rao^I  ha§  ältefte  gaftnad^tfpiel,  ba§  ber  ^ic^ter 
Derfa^t  ^at,  unb  rourbe  am  21.  2.  1517  gefd)rieben.  ®er  2^itel 
ift  nid^t  neu  unb  finbet  fic^  fd^on  in  jener  ^eibelberger  9J^inne= 
atlegorie  „®er  S^ugenben  @^a^"."^)  ^n  biefer  2)id^tung  geigt  ber 
^merg,  ber  ben  23erfaffer  in  ben  ^erg  ber  grau  S3enu§  mtb  ber 
§rau  @^re  gefüt)rt  ^at,  feinem  ^Begleiter  hü§  ©efolge  ber  beiben 
grauen  mit  benSöörten:  „die  sint  daz  hof gesind".*)  S)a§  (Bind 
be§  §an§  (5ac^§,  ba§  raoB)!  auf  einem  «Spiele  üon  golg  unb  auf 
@engenbac^§  „@aud)mat"  beruht,  bie  beiben  giguren,  um  bie  e§ 
fic^  l^anbelt,  aber  roo|l  Sad)fenl)eim  entnimmt,  f)at  bie  Sßerbinbung 
Döu  ©cfart,  23enu§berg  unb  ^anl^eufer  ober  ®onl£)eufer  bereits 
feft.  @§  fragt  fid)  ^mv\i,  ob  Sied  ha§  2öer!  überfiaupt  gefannt 
laben  fann.  STtan  barf  bamaB  für  if)n  fc^on  eine  red)t  au§= 
gebel^nte  $8efanntfd)aft  mit  ben  ®id£)tern  be§  16.  unb  17.  ,^al^r= 
§unbert§  oorauSfe^en.  ^n  ber  1798  erfd)ienenen  ©rgö^Iung,  bie 
il^rem  ^nl^alte  nad)  auf  9Seife§  Ü^oman  „®ie  brei  ärgften  ©rg» 
narren  in  ber  gangen  Söelt"  beruht,  „@in  S^agebuc^"^)  ^at  Stied 
93lofd)erof(^  unb  ©rimmeB^aufen  feitenlang  auSgegogen.  53ei 
ben  $ßoIf§büc^ern  roirb  er  nic^t  fte^en  geblieben  fein,  unb  oor 
aEem  bem  §an§  ©ac^§  gel^ört  frü^  feine  S3egeifterung.  1796  ^atte 
er   im  ^Berliner   „5Ird)iD  ber  3^^^"   f^"^^  fräftigen  ^robufte  ben 

M  teüerg  StuSgabe  ©.  563. 
2)  ebenba  6.  591. 

«)  ©cnannt  bei  ©rimm,  5m^tf)ologie  ©.  780;  9Iuggabc  „«Diciftcr  Stltftüert"  öon 
.tiollanb  unb  teuer,  Sibltot^el  be§  ©tutfgarter  Üiterarifc^en  SSeretnl  21. 
*)  ©benba  ©.  81. 
^J  Sd)nften  15  ©.292  ff. 
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läppifdEien  unb  nüchternen  @elegen§eit§gebic^ten  ©c^mibt§  von 
SBcrneud^en  u.  a.  entgegengefteüt,^)  im  „S^^'^^no"  ßrfc|eint  ^an§ 
8ac^§  al§  93ertreter  beutfc^er  2)tc^tung  im  ©arten  ber  ^oe[ie 
neben  ben  großen  SBeltbid^tern,^)  ©ternbalb  preift  il^n,^)  gur  ^a]^r= 
f)unbertn)enbe  mirb  ber  road^fenbe  9ftu{)m  be§  Sflürnberger  @(f)ufter§ 
mit  Genugtuung  gegenüber  bcm  SSerfc^roinben  SRamlerS  ^eroor* 
gehoben,*)  1800  bicE)tet  Siecf  fein  gaftnac^tfpiet  „®er  2Iutor"  in 
.^an§  (5a(f)fif(f)em  ©til,  unb  in  ber  Sorrebe  gu  ben  ,,9JlinneIiebern" 
1803  rcirb  feiner  bebeutfamen  @rf(f)einung  gebac^t.  5Iber  mit 
ber  lobenben,  begeifterten  ©rroöl^nung  ift  noc^  feine§n)eg§  gefagt, 
ha^  %\td  bie  ^erfe  auä)  roirüicf)  gelefen  :^attc.  S)enn  naä) 
@oet{)e§  SSorantritt  mar  e§  nid^t  fc^roer,  ben  alten  ®i(f)ter  gu 
preifen.  95on  Sßacfenrober  roiffen  mir  genau,  tia^  er  fidf)  mit 
^an§  @ac^§  nä^er  befc^äftigt  f)at;  in  ©öttingen  ^at  er  laut  5lu§= 
lei^regifter  ber  S3ibIiot^e!  feine  2öerfe  entlie^en,^)  er  ^at  bamal§ 
einen  5luffa^  gefc^rieben,  ber  erft  30  ^al^re  nac^  feinem  ^^obe 
Deröffentli(i)t  mürbe,  in  bem  er  ben  ^i(f)ter  preift,  ol^ne  für  feine 
Sd^roäcfjen  blinb  ^u  fein.'')  f^ür  Sied  ift  ein  ä^nlic^er  23eraei§ 
ni(|t  §u  erbringen,  ©eine  5lu§gabe  be§  „^eutfc^en  2;^eater§" 
1817,  Dor  allem  bie  SSorrebe  beroeift,  baB  er  bama[§  non  bem 
^id^ter  auc^  hu  ungebrucften  2öer!e  fannte,  bie  „in  9flürnberg 
unb  an  anberen  Drten"  ^anbfd^riftlic^  Dorlagen,  unb  ber  fd^on 
mel^rmalS  ^^erangegogene  „Catalogue"  geigt  groei  3tu§gaben  be§ 
9lürnberger  ^oIiobru(fe§  in  feinem  93efi^.  Ob  e§  erlaubt  ift, 
barau§  (Sd^Iüffe  auf  bie  3cii  ^ot  1800  gu  gief)en,  bleibe  unent= 
f (Rieben;  aud£)  bie  eingaben  be§  „^^antafuS"  fönnen  mä)t§  8id^ere§ 
geben,  ha  fie  ja  au§  ber  befferen  Kenntnis  ber  fpäteren  ^eit  ]^erau§ 
gefprod^en  fein  fi3nnen.  Söenn  man  nun  bamals  bem  2)id^ter 
eine  S3efanntfdE)aft  mit  ben  S)ru(feu  be§  16.  ^al^ri^unbertS  nid^t 
gutrauen  roill,  roorauf  fonnte  fict)  fonft  feine  Sertrautl^eit  mit 
bem  ^tMe  grünben?  ©ottfc^eb  ^atte  e§  groar  in  feinem  „S^öt^igen 
55orrat" ')  genau  bem  ^nf)alte  nad^  ergä^It,  gugleid^  §inroeife  auf 
^ermann  üon  @acf)fen^eim  unb  Siingroalt  gegeben  unb  ben  „S)an= 
Käufer"    „bem  befannten  alten  uerliebten  ^oeten  be§  13.  ^a^r= 


*)  ÄrtHfc^e  Schriften  1848  93b.  1  ©.  93. 

2)  Schriften  10  @.  280. 

i  ©ternbalbä  2Banbcrungcn  1798  I  S.  2.51. 

■*)  ©aucr,  S)te  beutfc^en  ©äfularbt^tunßen  an  ber  SScnbe  bes  18.  u.  19.  ^ai)X' 
;)unb«rtg,  ®eutf(i)e  Stteraturbcnfmalc  91—104  @.  239. 

^)  ©olbetBeQ,  SSarfcnrober  unb  fein  (JinfluB  auf  %ud  @.  35  Seip^ig  1904. 
übet  ba^  „gottleben  be^  §an§  ©oc^s"  ögl.  iaS  93ud)  üon  etc^let  1904  ©.  205 
bis  225. 

*)  ©ermanta,  9?eue§  ^a^xhui)  ber  ^Berliner  ©efeüfc^aft  für  beutft^e  Sprache  I 
^Berlin  1836. 

')  1.  Seil  1757  S.  50. 
^frtel.  4 
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l^uiibcrts"  gleid^gcfe^t.  3I6cr  i-Debec  in  bcr  aJertud^fc^cn  ©amm= 
lung  üüu  1778,  nod)  in  ber  uon  ^.  ^ä^Iein  1781,  nod)  in  ber 
3citfc^rtft  „53ragur",  bie  1791  graci  ©türfe  be§  ^an§  ©a(^§  Brad^tc, 
ift  ba§  ©picl  enthalten.  Söitl  man  alfo  eine  Se!anntf(f)aft  %kd^ 
mit  ilim  noranSfe^cn,  mufe  man  annef)men,  ha^  er  bie  ^oIio= 
ausgäbe  in  ber  öanb  gefiabt  f)at  @tn)a§  58cftimmte§  lä^t  firf) 
nicf)t  fagcn,  ha  cntftf)eibcnbe  innere  ©rünbe  ni(f)t  Dor^anben  finb. 
®er  gebrcn)  ©rfarbt  eröffnet,  nadjbem  ber  drn^olbt  bie  (Säfte 
begrübt  ^at,  ha§  Stüd  mit  einer  SBarnung  Dor  bcr  grau  93enu§. 
^anu  tritt  bcr  ^onf)aufer  —  im  ^erfßnenDer5eid^ni§  tjei^t  er 
^anl^eufer  —  auf  unb  er^äfjlt,  ha^  %xün  93enu§  iE)n  gefangen 
genommen  I)abc  unb  an  ifirem  ftarfen  ©eile  l^alte.  2)ie  93er= 
fü^rcrin  fd)ie^t  bann  nac^cinanber  bcm  5Ritter,  2)ottDr,  Söürger, 
S3auer,  Sanb§!ned^t,  ©pieler,  ^trinfer,  ber  Jungfrau  unb  bem 
fvräulein  burdf)§  ^er^,  narf)bem  ©cfart  jebeSmat  ncrgeblid^  geroarnt 
hat.  (Bdai't  erreid)t  bann  burd)  feine  S3itten,  bafe  93enu§  l^eute 
nirf)t  me]f)r  gu  gcroinnen  fuctjt,  aber  ®anf)eufer§  iJIelEien,  fie  alle 
freigulaffen,  ift  uergebcns.  ®afe  ®an!f)eufer  immerljin  nur  eine 
9lebenroIIc  fpielt,  mödjte  nid^t  Diel  befagen,  menn  man  annimmt, 
ha\]  ber  S^omantifer  nod)  eine  anbcre  Quelle  für  bie  S3el^anblung 
ber  ^^annpuferfage  gel^abt  l^at.  2Iu(^  ber  Iel^rl£)afte  Quq,  ber  burc§ 
ha?-»  Spiel  l^inburd)gel)t,  fprid)t  nid)t  gegen  eine  Kenntnis,  ja  ber 
Umftanb,  bafe  non  einem  2iebe§Derl)ältni§  gmifd^en  2:ann|äufer 
unb  23enu6  nicbt  bie  9Rebe  ift,  möd)te  bie  99e!anntfd3aft  faft  mai)t^ 
fd^cinlid)  mad)en.  Slber  bie  Ünterfd)iebe  graifd^en  beiben  ^id)tungen 
finb  büd)  fü  ungel)eure,  ba^  man  bie  einfädle  ®efd)id)te  be§  ^an§ 
<Bad)i<   in   ber  fcmpligierten  ©d)öpfung  iied§  !aum  raieberfennt. 

^lütmenbigfcit  einer  anberen  Quelle. 

®a§  ^l)antafu§gefpräd}  fd)meigt  DoHfommen  über  bie  Quelle, 
au§  ber  2;ied  eine  Kenntnis  com  Sannfiäufer  gehabt  l^aben  !ann. 
konnten  bie  eingaben  bes  @tü(fe§  Don  .^an§  Qaö:^^  unb  bie 
fur5en  ^nfpielungen  bei  anberen  S)idl)tern  gum  ©dliaffen  ber  @r= 
gälilung  genügen?  Sluffallenb  roäre  bann,  ba^  bcr  Xannl^äufcr 
aus  feiner  S^ebenrolle  l)erau§tritt  unb  gum  gelben  ber  S)id)tung 
gemad)t  roirb.  ^a^u  fommt,  ba^  raeber  bei  ^ün§  (Bad)§  noc§ 
bei  einem  anberen  dou  einer  'iRMte^t  gur  @rbc  Sic  ^ebe  ift.  3lu§ 
bem  ^elbenbudje  ^)  f annte  2:ied  bie  ®efd)id^tc  t)on  ber  S3c5aubcrrung 
unb  @ntfül)rung  ßaifer  Otnit§  in  ben  ^erg  burd^  eine  Sßalbfee ; 
e§  rourbe  bort  auc^  ergä^lt,  ba^  ber  üerlocEte  9Jlcnfd^  fidE)  nad) 
S3efrciung  feinte  unb  aud)  roirflic^  nad)  einem  ^a\)xt  auf  Sefc^l 
@otte§  raieber  ber  Qberroelt  5urüdgegeben  rourbe.    2ludt)  au§  ber 

')  teuere-  'äu^abt  ©.  204  f. 
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SJJcIufinengcfc^tc^te/)  bie  Zied  1800  htaxheiUU,  wax  i^m  mttvaut, 
ba%  bcr  Slftenfc^  ficf)  auf  bie  2)aucr  in  einem  S3unbe  mit  einer 
^cc  ober  Söafferfrau  nic^t  rcol^Ifül^len  fonnte. 

2I6er  biefc  beiben  3üge  reid^en  boc^  nic^t  f)in,  um  eine  fo 
eigenartige  Sßenbung  mie  bie  im  2:annl^äu[er  p  erfrören,  Dor 
allem,  ba  noc^  ^in^ufümmt,  ba%  2:annpufcr  al§  ©ünber  reuig 
nacf)  9f^om  giel^t.  Sludö  für  biefe  yf^omfa^rt  fonnte  Sied  eine 
parallele  im  ^elbenbuc^  finben,  mo  Don  gmei  ©teilen  '^)  üon  einer 
^ilgerfal^rt  Söolfbietricfjg  nad^  bem  Sobe  feiner  ©attin  ergöl^It 
roirb,  unb  in  ber  „SDi^elufinc"  roanbert  9tat)munb  roegen  ber  j^xemU 
taten  feine§  ©ol^neS  nad)  9flom  unb  erpit  93ergebung.^)  Slud^ 
ber  üerroilbert  um^erfd)n)eifenbe  ^ilgrim  i)at  in  Söolfbietrid^  einen 
©enoffen ;  bcr  §elb  ift  fo  oerroilbert  unb  entfteHt,  ba^  i^n  fogar 
feine  ^reunbe  nic^t  roicbererfcnnen.'')  5Iu§reid)enb  finb  auc^  biefe 
feingel^eiten  nidE)t,  benn  al§  ^ernpunft  ber  gangen  ©rgä^lung 
fommt  l^ingu,  ba^  ber  Sannenpufer  roieber  in  ben  $8erg  jurüd* 
fe^rt.')  3l[Ie§  §ufammcngcnommen,  mad^t  bocE)  bie  5InnaE)me,  ba^ 
ber  %iä)Ux  bie  2;annenpuferfage  au§  einer  anberen  unb  befferen 
Cuelle  gefannt  ^aben  mu^,  gur  ©etoi^l^eit.  @in  ^un!t,  ber  nid£)t 
gang  au^er  ad^t  gelaffen  merben  barf,  fommt  ^in§u :  Siannl^äuf er 
crääf)It  bei  Xied  fein  furd§tbare§  ©d^icffal  felbft.  Sluf  bie  ab* 
Tüeic^enbe  S^lamenSform  barf  man  vao^i  fein  gro^e§  ©eroid^t  legen, 
benn  roenn  ber  2)i(f)ter  einmal  bie  ^orm  ^an^eufer  üorfanb,  fo 
mar  e§  ein  ßei(^te§,  bie  f leine  SSeränberung  in  „ber  Scannen* 
f)äufer"  Dorjuneljmen. 

S)er  SJiinnefänger. 

„®er"  Sannenpufer  fagt  Sietf.  Seit  mann  ift  e§  üblid^, 
einen  Flamen  f o  gu  begeit^nen  ?  'SJlan  beult  fofort  an  bie  mittel» 
f)odE)beutfcf)en  ©pielmannSnamen  roie  ber  OJlarner,  ber  2;eid^ner, 
ber  ^leier  unb  anbere.  2luc^  ber  3Jlinnefänger,  ber  um  1250, 
alfo  fd^on  in  ber  SSerfaHSgeit  bc§  ®efange§  gelebt  l^at  unb  gu 
unoerbientem  ü^ul^m  gelangt  ift,  tritt  in  ben  ^anbfc^riften  aB 
„ber  S^anl^ufer"  entgegen.  Ob  Xied  rool)l  oon  i|m  gemußt  l^at? 
@in§  fönt  fofort  auf.  :^n  ber  erften  ^u§gabe  ber  ©rää^lung^l 
beginnt  ber  jroeite  ^Ibfc^nitt:  „@§  raaren  mel^r  al§  oier  ;3?a§r= 
l)unberte  oerfloffen  feit  bem  Sobe  be§  getreuen  ©cfart,  al§  am 
^ofe  be§  ^aifcr§  ber  Sannenpufer  in  großem  3Infel§en  ftanb". 


>)  ©c^tiftcn  13  ©.67  ff. 

«)  ÄeÜetS  51«§gabe  ©.  248,  252,  313. 

»)  ©c^riften  13  ©.  150. 

*)  Äeüetg  2lu«8abe  ©.  252. 

*)  3)a5  tötrb  nic^t  bcutlfc^  gefaßt,  ergibt  \iä)  ober  oon  fetbft. 

«)  Slomonttfc^c  ^fc^tungcn  I  @.  460. 
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^m  „^^anta[u§"  uiib  nad)  iijm  in  bcn  ©c^riften  ift  au§  „ber 
äannenf)äufer"  „ein  2;annen§äufer"  geracrben  unb  „be§  ^aifer§" 
ift  roeggelaffeu  unb  roicber  aufgenommen  in  „al§  faiferlid^er  9ftat". 
^a§  „ber"  ber  ©rftauSgabc  ift  auffaHenb  unb  bringt  auf  bcn 
(Sebanfen,  ha^  ber  91ame  2:iecf  in  einer  ^^affung  befannt  rcar, 
bei  ber  5lrti!el  unb  SBejeid^nung  feft  miteinanber  oermad^fen 
rcaren.  93ei  bem  5[Jitnnefänger  roar  ba^^  ber  f^aH.  konnte  iiecf 
Don  if)m  rciff en  ?  ®er  ßef)rer  Sßadf enrober§  in  Serlin,  ber  ^rebiger 
^od),  ber  ftdf)  um  bie  Kenntnis  ber  älteren  beutf(f)en  ßiteratur 
fel^r  öerbient  gemad^t  l^at,  nennt  in  feinem  ßompenbium*)  ben 
3)linnefänger,  roei^  aber  üöu  bem  S3oIf§Iieb  ni(f)t§.  1793  ^at 
Sied  bie  Sfiinnefänger  noc^  al§  eintönig  abgelefint,^)  feine  Kenntnis 
mirb  nur  fel^r  oberfIäd^Ii(|  geraefen  fein,  ^(ee^)  meint,  er  roerbc 
fie  raol^I  au§  ber  5Iu§gabe  t)on  S3obmer  gef(f)öpft  l^aben;  ba§  ift 
nidE)t  unbebingt  nötig,  benn  SluSgüge  gab  e§  aud^  fonft.  5l6er 
bie  ßieber  be§  ^annl^äufer  roaren  allerbing§  nur  bei  Söobmer 
nad^gulefen.  S3ei  il£)m  fonnte  ^iecf  allerlei  finben,  ha§  U)m  für 
feine  ©rgäl^Iung  in  ©rinnerung  biteb.  ©o  beüagt  ber  9JJinne= 
fänger  ben  ^ob  be§  ^ergogS  oon  Öfterrcicf): 

So  mag  ich  des  von  Oesterreiche 
ze  guote  nicht  vergessen 
der  was  ein  helt  vermessen 
bi  dem  was  ich  gesessen. 

2)iefe  93erel^rung  be§  öfterreid)ifrf)en  §eräog§  fönnte  leife  nad^* 
flingen,  rcenn  %ud  feinen  ^annenpufer  gum  So^n  eine^  !aifer= 
Ii(f)en  9f?ate§  xuad)t,  unb  eine  ©teile  roie:  „den  voget  von  Roma 
ich  dicke  wol  gesehen  han"  braucfjte  ber  ®ic^ter  nid^t  auf  b^xi 
^aifer  gu  begießen,  ^od)  me^r  fonnte  if)m  bie  überfprubelnbe 
SebenSfreube,  bie  au§  allen  ßicbern  be§  2:anE)ufer§  fpric^t,  unb 
t)a§  @eftänbni§  feine§  oöHigen  S3anferotte§  für  feine  ©rgä^Iung 
geben.  ®ie  golgegeit  ^at  bem  9}^innefänger  aucf)  klagen  über 
fein  Derloreneö  Geben  unb  Sieber  ber  S3u^e  unb  ber  Cf^eue  in  ben 
SJJunb  gelegt,  bie  roo^I  nic^t  Don  if)m  felbft  ftammen.  2lud^  biefe 
fonnten  Siecf  befannt  fein,  benn  in  bem  gmeiten  $8anbe  feiner 
„Sammlung  beutfc^er  @ebicf)te  au§  bem  XII.,  XIII.  unb  XIV.  ^ai)t= 
lunbert"  1785  gibt  aJi^tter  ein  „altbeutfd^e§  2)leiftergefangbui" 
mieber,  in  bem  unter  bem  ?iamen  „S)er  'Zan^n'iei"  nier  93u^= 
lieber  überliefert  finb.  Slun  raurbe  fd)on  barauf  l^ingeroiefen,  ba^ 


')  ©runbri^  einer  ®eid)id)te  ber  ©pra^e  unb  Sitcratur  bei  2)eutjd)en  2.  Slulg.. 
1795-1798. 

*)  58rief  an  SBadenrober,  f.  göltet,  300  Sörtefc  oug  äiuet  ^a^t^uniicrten  IV 

®.  77. 

^)  „3u  Sfecfg  germauii'tijc^en  Stubicn"  6.  4. 
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%kd  biefen  S3aub  etraa  bei  9?ei(f)Qrbt  ober  bei  Sflicolat  einfel^en 
fonntc,  aber  oon  einer  genaueren  S3ef(f)äftigung  mit  ben  alten 
ßiebcrn  !ann  bod^  faum  bie  9?ebe  fein,  darauf,  ha^  ber  2)ic|ter 
in  feiner  Übertragung  ber  „9DlinneIieber"  1803  ben  Sann!E)äufer 
gang  übergangen  l^at,  braucfit  man  freilief)  fein  @en)irf)t  gu  legen ; 
aber  man  mu^  ficf)  bodE)  lauten,  einem  ^ünftler  ©rfcnntniffe 
gugutrauen,  gu  benen  bie  ^orfd^ung  erft  nad^  i^fal^rgel^nten  ge= 
fommen  ift.  3w)ar  l^at  ©olbaft  fc^on  bie  S3erbinbung  §n)if(f)en 
bem  aj^innefänger  unb  bem  gelben  be§  23oI!§Iiebe0  fiergeftent/i 
aber  nod)  für  @rimm^)  unb  feine  5Rac^foIger  ^)  ftanb  fie  buri)= 
au§  nic^t  feft.  SD^an  mu^.  alfo  fagen,  ba^  eine  Kenntnis  ber 
ßieber  be§  mittel]^ oc^beutf^en  2)ici^ter§,  bie  obenbrein  nod^  gar 
nid^t  fieser  ift  alg  nid^t  au§reid^enb  betrad^tet  roerben  fann,  um 
ha§  auftreten  ber  Sannpuferfage  bei  2;iecf  ju  erflären. 

®ie  2^ann^äuferf age  in  ber  23oI!§überIieferung 
be§  18.  :3faf)r^unbert§. 
'2)ie  befte  Cluelle  für  bie  Sanni^äuferfage  ift  ba^  SSoIfsIieb, 
unb  bie  ©d£)n)ierigfeiten  mären  fofort  gef)oben,  roenn  fid^  nadE)* 
roeifen  lie^e,  ha^ß  bem  2)id^ter  eine  döu  ben  Dielen  gaffungen  ber 
alten  Saüabe  befannt  mar.  @r  felbft  l^at  im  „p^antafu§"  bie 
^enntni§  beftritten,  aber  e§  fragt  fid^,  ob  man  i^m  glauben  barf. 
;^m  allgemeinen  ift  ^iedf,  cor  allem  in  ben  ^öorreben  gu  ben 
eingelnen  S3änben  feiner  (Sd^riften,^)  üon  einer  erfreulid^en  Dffen= 
fiergigfeit  in  ber  Angabe  feiner  Öuellen,  aber  er  überge!§t  boc^ 
man^erlei,  roie  etroa  2Iu§Iaffungen  über  bie  CueKe  gum  „2^age= 
bu(^"  ober  feine  ^enntni§  ber  9J^ärd^en  ^erraults,  unb  5trnim 
fd^reibt  einmaP)  an  Brentano,  nac^bem  er  hu  „5SoIf§fagen"  Don 
Dtmar^)  gelefen  ^at:  „Stiedf  unb  SloDaliS  f)aben  if)n  fd^ön  beftol^Icn 
unb  nie  genannt".  2ßel(f)e  @ntlef)nungen  %itd§  au§  biefer  ©amm= 
lung  SIrnim  eigentlid^  meint,  Iä|t  fid^  nidE)t  erfennen,  aber  e§  ift 
bodf)  nic^t  auSgefd^loffen,  ha'^  %ied  ficf)  beim  9^ieberfdE)reiben  jener 
^43f)antafu§ftelle  geirrt  i)at  @§  bleibt  nur  bie  %vaqQ:  gu  beant= 
roorten,  inraieroeit  fidE)  feine  ©rgäfilung  mit  ben  53oI!§Iiebern  oer* 
einigen  Iä|t.    Söo^er  fonnte  er  fie  überhaupt  fennen? 


^)  Paraeneticoram  veterum  pars  I  1604  @.  89,  371. 

"-)  aJiQt^ologte  ©.  780. 

^)  atroa  SlDalBert  3lubolf  in  einem  p^antoftifc^en  2luffa|e  „Sann'&äuier", 
§ertig^  Src^iü  68  ©.43 ff.;  ©öbefc,  ©eutjc^e  ©tcötung  im  SKtttcIalter  1  S.  672, 
Wt  bie  SSerbinbung  bet  ©agengcftalt  mit  bem  SJiinnefangcr  für  „geroagt  roie  ©reifen 
nac^  ben  ©ternen". 

*)  93b.  1,  6,  11  ber  ©c^riften. 

">)  14.  1.  1805,  f.  ©tcig,  Strnim  unb  etcmcn§  58tcntoTio  1894  ©.  128. 

«)  Sic  ©ammlung  erfd)ien  erft  1800.  §aräfagen  tiat  Ctmor  fd}on  in  93ecfer# 
„Sr^olungcn"  1796  üeröffentlic^t. 
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5ln  eine  münblicf)e  Überlieferung  be§  einft  ireitüerbrciteten 
Siebes  ift  für  ha§  nörbli^e  2)eutfc^Ianb  be§  18.  ^a^r^unbert§ 
ntd^t  5U  bcn!eii.  ^ro^  eifriger  6ammeltätig!eit  ift  t>a§  ßieb  bort 
bisher  nur  burd^  fcf)riftli(f)e  3^"9"^ffß  na^guraeifen;  auc^  ha^ 
übrige  ®eutfd^Ianb  mei^  nur  raenig  Don  i^m.  Örnim  unb  Srentano, 
bie  boä)  geroi^  auf  ba§  S3oI!  Iaufcf)tcn,  roo  fie  nur  fonntcn,  brachten 
c§  in  „^e§  Knaben  SBunberl^orn"  getreu  nad^  ^orntnann§  „Mons 
Veneris",  unb  bie  gerfungenen  Raffungen  au§  Dberbeutfd£)Ianb, 
etraa  au§  bem  ®ntlibu(^,  bem  Stale  bei  ßujern,  ober  au§  ber 
Singer  ©egenb,  bie  nod^  l^eute  münblic^  überliefert  roerben,  roiber* 
fpred^en  mit  iF)ren  bur(f)greifenben  ^tnberungen^)  bur(f)au§  bcr 
SBiebergabe  in  ber  ©rgä^Iung  be§  9f^omantifer§.  ©ang  üerfc^oHcu 
roar  ha§  Sieb  bei  ben  ©ebilbetcn;  an  ein  SBeiterergä^en  oon 
9D^unb  gu  SDf^unb  roie  etroa  beim  9^ot!äppd)en  ober  bei  ©agcn  mie 
ber  üom  ^pffl^äufer  ift  bei  ber  2:!onnI)äufergef(f)id^te  im  18.  ^at)r= 
l^unbert  ni(|t  gu  beuten,  ^ebe§mal  roenn  ber  9lame  be§  ^ann= 
l^äufer  irgenbrao  ermäfjnt  roirb,  belel^rt  fofort  eine  geleierte  2ln= 
merfung  barüber,  n)a§  \)a§>  woi)l  für  ein  9)lenfd)  gemefen  ift,  fei 
e§  ba^  SSuIpiuS  in  ber  „a3ibIiot{)e!  ber  9Romane"  '^)  oon  ^ermann 
oon  ©a(f)fenlf)eim  berict)tet,  ober  ba%  beim  5Ibbru(f  eine§  ^an§ 
Sadjfifd^en  (Sd^roan!e§  im  „Sragur"  "*)  ber  S3enu§berg  erroäl^nt 
mirb.  5Im  beutlid)ften  roirb  ha^,  menn  ber  93er  fa  ff  er  ber  „93olf§= 
fagen"  *)  ben  2:ann^äufer  anfül^rt  unb  in  einer  9Inmer!ung  mit 
guter  ^i3flitf)!eit§bemäntelung  fagt:  „®a  id)  oorauSfe^e,  ba^ 
manrf)em  meiner  Sefer  bie  25ol!§fage  noc^  unbefannt  ift,  fo  glaube 
id)  il^nen  feinen  unangenel)men  ®ienft  gu  ergeigen,  roenn  id)  fie, 
fo  mie  fie  un§  ein  alter  S)id)ter  liefert,  f)ier  mittl^cile".  @r  felbft 
l^at  fie  bei  ^rätoriuS^)  gefunben,  mie  fid)  beutlid)  geigt,  menn 
man  im  Slejte  lefen  mu^,  ha^  Sann!)äufer  roegen  feiner  ^rieg§= 
bübereien  oergeblid^  com  ^apfte  Vergebung  erbat  unb  fid^  au§ 
SSergmeiflung  barüber  in  einen  S3erg  Dcrfrod).  ^afe  biefe  Eingabe 
im  fd^ärfften  3Biberfprud)e  gu  bem  mitgeteilten  S3oIf§(icbe  ftel^t, 
barüber  mad)t  fid)  ber  93erfaffer  feine  ©ebanfen.  :^n  ber  @nt= 
bederfreube  teilte  er  eben  alleS  mit,  xüa§  er  rorfanb,  ol^ne  nac^ 
einem  inneren  3iif'in^i^6J^^oii9C  gu  fragen.  2)a^  2:ied  ba§  Sieb 
etma  irgenbroie  au§  bem  SRunbe  be§  SSoIfeS  fennen  gelernt  l^at, 
mu^  aB  unroal^rfd^einlidf)  abgelelf)nt  merben.  @ö  bleibt  nod^  gu 
unterfuc^en,  ob  er  auf  Iiterarifd)em  Sßege  mit  iE)m  oertraut 
rocrben  fonnte. 


')  e.  ©c^mibt,  SannfiQufer  ©.  31  ff.,  47  ff. 
2)  S8b.  7  1781  6.  41  ff. 
")  I  1791  ©.342  f. 

*)  (Sifenad)  1795  I  ©.  40.    2)ag  93uc^  ift  feiten  unb  lag  in  einem  (Sfemplor 
bex  Qxo^t)txioQliä)m  iöibliot^et  in  3Beimar  oor. 
')  Slod^bergS  SJerric^tung,  ßetp^ig  1668. 
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2iterari[c^c  Überlieferung  be§  2iei)e§. 
^n  einem  2)u^enb  ^^affungen  ift  ha§  2ieb  ber  Dlarf^welt 
überliefert,  ^n  einer  ^arföru^er  ^anbfc^rift  erfd)eint  e§  5uerft, 
1515  rcurbe  e§  guerft  gebrucft,  bann  in  ga^Ireic^en  füegenben 
®rucfen  über  ganj  ^entfc^Ianb  oerbreitet,  nieberbeutfd^  bearbeitet, 
in§  ^oKänbifc§e  unb  ^änifd^e  überfe^t  unb  im  19.  ^a^r^unbert 
loieber  an§  Si^t  gebogen,  nac^bem  e§  Don  ©ele^rten  be§  17.  ^Q^r= 
i)unbert§  Derf(f)iebentli(f)  abgebrudft  roorben  mar.  ^q^  Sied  einen 
ber  alten  ^rudc  in  bie  öcmb  befommen  tjat,  ift  nicf)t  fe!^r  mai^X' 
fc^cinlic^,  e§  faKen  alfo  aße  gaffungen  Don  uorn^erein  meg,  bie 
etft  nad)  bem  ©rfc^einen  feiner  ©rgö^Iung  a[Imä!)Ii(^  mieber  gc^ 
brucft  roorben  finb.  3)oäu  gehören  bie  fc^önfte  unb  oermiitlic^ 
(iltefte  gaffung,  bie  lll^Ianb  na^  einer  |)anbfc^rift  in  feinen 
„Ipod)'  unb  9Rieberbeutfdf)en  S5oIf§Iiebcrn"  gibt,  aucf)  bie  fcf)roet5e= 
rifcfie  Überlieferung  au§  bem  ©ntliburf)  fann  übergangen  roerben. 
SBirflid)  in  grage  fommt  nur  ha§  Sieb,  ha§  guerft  bei  ^ornmann, 
,.Mons  Veneris"  auftritt  unb  bann  Don  ^rätoriu§  übernommen 
toirb.  ^iefe  gum  Xdi  oeränberte  unb  ficfjer  üerf(f)Ied^tcrte  gaffung 
ift  aud^  ben  eifrigen  ©cfia^gräbern  au§  ber  ©cfiar  ber  Sd^auer- 
romantifer  allein  befannt  geroefen,  bie  ha^  Öicb  neu  gum  SIbbrucf 
brad)ten.  3)er  bide  geteerte  Sßälger  uon  ^rötoriug  roirb  2:iecf 
fcf)roerlic^  befannt  geroefen  fein,  e^er  lie^e  fid^  ha§  oon  bem 
fleinen  S3ü(l)l8in  ßornmannS  benfen.  3Iu§  if)m  unb  au§  ^rötoriu^ 
fc^öpfte  23ulpiu§,  ber  in  ber  „Sötbliot^e!  ber  Üiomane"  ha§  2ub 
brad)te  unb  fic^  mit  V — s  unterf(f)rieb.  ^m  7.  33anbe^)  ^atU  er 
ha^  2annl^äuferf(f)idffal  ergä^lt,  al§  er  über  ^ermann  t)on  (Sadifen* 
^eim§  „SJcörin"  bertcf)tete,  unb  hinzugefügt  „®(fart,  SSenusberg, 
^an^eufer  finb  fo  Diele  in  ber  beutfc^en  (5puf=  unb  @eifter= 
gefd^id)te  berühmte  Sf^amen".  Sc^on  ber  2lu§brud  Spufgef d)i(^te 
roeift  beutlid^  auf  bie  Sammlung  ber  alten  ©elei^rten,  oor  allem 
auf  bie  be§  ^^rätoriu§,  ber  in  feinem  S3ud)e  alk§  3ufammen= 
getragen  ^atte,  wa§>  er  com  S3lod§berg  unb  ä^nlic^en  fingen 
rouBte.  iSb.  21,-)  ber  1794  ^erau^fam,  bringt  nun  einen  Slrtifet 
„Sann^äu^er  unb  ber  treue  @dart",  in  bem  23ulpiu§  nai^  furger 
©üileitung  bie  (steKe  au§  ^^rätoriuS  treu  abhxudt  unb  in  einer 
^Inmerfung  l)inäufügt,  ba^  i^m  ba§  zitierte  33uc^  oon  ^ornmann 
nid)t  äugänglic^  geroefen  fei.  ^ic  piebergabe  be§  2iebe§  ^ält 
fic^  eng  an  ^rätoriu§  mit  alt  ben  Slnberungen  unb  3Serfd)lec|te= 
rungen  be§  2;ejte§  unb  bringt  in  ber  oorle^ten  ©tropfe  nod)  eine 
neue  ^ingu,  roenn  er  ftatt  „Sßo  i^n  @ott  roitl  ^inroeifen"  ab= 
brudt:  „2öo  i^n  @ott  roill  ^inreifen".    ^aä)  bem  Siebe  bringt 

')  5.  44.   2(uf  i^n  ttjxe^  suetft  I)m  0.  b.  .'öagen,  ^Jlmnefinger  IV  S.  429  9lnm. 
■')  B.  243  ff.    ^:8et  ftüriunann  iUfjt  Us  I'ieb  @.  126  ff.  Kapitel  14. 
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et  aiic^  iiüc^  bic  ^itatc  ^rätoriu§'  au§  ^Igricola,  3^^^^*-*"^  ".  a. 
über  ba?'  raütenbc  §eer  iinb  beit  treuen  ©dfart,  läfet  aber  beffen 
Öctracf)tung  über  bie  5Irt,  rote  StanrrF)äu[er  rool^I  rcieber  au§  bem 
93erge  ^erau§ge!ommen  fein  möge,  ha  bie[er  bod^  gefd^Ioffen  roar, 
cbenfo  fort  roie  bie  Eingabe,  ha^  Stanntjäufer  rcegen  feiner  Kriegs* 
bübereien  beim  Zapfte  53ergebung  erftel^t  f)ahe.  5Im  ©t^Iuffe 
I)ci§t  e§  bann:  „®iefe§  ift  bie  93orroeIt§fage  oon  bem  treuen  ©cfart 
unb  bem  eblcn  Stannpu^er".  ferner  rcirb  für  einen  ber  näcf)ften 
53änbe  eine  (5cf)ilberung  be§  „^offtaate§  ber  ^rau  93enu§in"  Der= 
fproc^en.^)  ®iefc  „^ibIiotf)e!  ber  Ü^omane",  bie  in  Söerlin  bei 
Limburg  l^erau§!am  unb  für  bie  ber  ®otper  ©d)riftfteller  ü^eic^arbt 
qI§  Herausgeber  geid^netc,  fonnte  ^iecE  roo'^l  in  bie  §änbe  ge= 
!ommen  fein,  ^a,  bafe  ^iecf  roenigftenS  irgenb  ctroaS  oon  9teid^arbt 
gefannt  pben  mu^,  beroeift  fein  Urteil  über  ben  SRann,  al§  er 
i^n  i^rü^jaEir  1793  in  ber  fogen.  „S^eegefeÜfd^aft"  in  @ot§a 
!ennen  lernte :  „^er  fabe  58ibIiotf)e!ar,  gemein,  affcctiert,  frangöfifclc 
Seic^tig!eit  unb  f(f)aale§  SBefen".  „^er  Herausgeber  ber  Söibliotl^ef 
ber  Üiomanc:  er  ift  gang  fo  roie  ic^  il^n  mir  gebadet  ptte."^) 
5lber  9teic^arbt  roar  ja  unenbli(f)  fru(|tbar. 

9lo(^  ein  groeiter  5Ibbru(f  beS  ßiebeS  au§  ^rätoriuS  ift  be= 
!annt  au§  ben:  18.  ^a!f)rf)unbert ;  ben  gab  ein  ^a^r  nac^  SßuIpiuS 
ber  S3erfaffer  ber  in  ©ifenadf)  erf(f)tenenen  „33ol!§fagen".  ^kx  ift 
ba§  ßieb,  ba§  übrigens  benfelben  gß{)Ier  roie  bei  93ulpiu§  E)at: 
„l^inreifen"  ftatt  „!£)inroeifen",  in  einer  SInmerfung  ju  einer  @r= 
roälf)nung  be§  StannpuferS  in  ber  ©rgälEiIung  „^aS  roütf)enbe 
Heer"  abgebrurft.  ^n  ber  ^ef(^ic£)tc  beri(i)tet  ber  Söerfaffer  Don 
einem  ©olbfc^miebegefeKen,  ber  bie  geliebte  Socfiter  feineS  SiReifterS 
nid^t  erpiten  f oll,  roeit  biefer  fid^  Don  einer  Hanbbeuterin  ben 
©lauben  beibringen  lä^t,  bafe  feine  3:od£)ter  einen  9^at§^errn 
Ifieiraten  roerbe.  2)er  unglüdflid^e  ©efelle  giefjt  nun  auS,  Iä|t  fid^ 
Don  einem  betrügerifd^en  Sßirt  cerleiten,  auf  einem  üerfatlenen 
©d)Ioffe  nad^tS  nadf)  ©olb  gu  graben,  trifft  ha  mit  ben  Ulittern 
beS  roütenben  ^ieu§  gufammen,  bie  if)re  ilöpfe  unter  bem  3lrme 
tragen  unb  döu  einem  alten  9J^ann  mit  einem  meinen  ©tabe 
geführt  roerben,  rotrb  Don  if)nen  aber  gut  bepnbelt  unb  mit 
©ölbgeräten  belohnt.  S3on  einem  alten  9J^ütterIein  erfätirt  ber 
©efcHe  bie  ©efc^id^te  biefer  roilben  ©(f)ar;  ein  SRitter  fd^Iofe  einft 
einen  S3unb  mit  bem  Seufel,  ber  i^n  groangig  ^di)xz  lang  mit 
©c^ä^en  nerforgte,   bann   aber  feine  ©eele  pite,   bie  nun  gaft= 


^)  stuf  ber  58erlitiet  königlichen  5öibUotf)cf  roaren  spätere  SBänbe  nic^t  mttjx 
gu  ctfialten. 

^1  58rief  an  ©op^tc  Xied,  iDiai  1793.  gor)cl)ungen  juc  beutfc^en  ^^ttologte 
1894  @.  189.   2)ie  SRarburger  2)t1iettat{on  üon  gri'^  dinpp  war  mir  nic^t  jugöngtg. 


—    49    — 

unb  SBei^nadjt  mit  jener  ©(f)ar  uml^erirrt  unb  auf  jenem  ©c^offe 
geftc  feiert.  9Iu(f)  ha^  jener  alte  S^ann  i^nen  al§  3öä(f)ter  heu 
gegeben  ift,  ber  bie  9!Renf^en  üor  il^nen  marnt,  roei^  ha§  SDfiütterlein 
gu  ergä^Ien,  ebenfo,  ha^  er  ber  treue  ©cfart  ^k%  bie  non  ©rmentricf) 
ermorbeten  ^arlungen  rä(f)te,  inbem  er  btn  SJiorber  auf  feinem 
ßager  erböIdEjte,  bann  aber  felbft  auf§  graufamfte  getötet  mürbe. 
®er  @otbf(f)mieb  ^u^t  mit  feinen  ©c^ä^en  gur  (beliebten  unb 
mirb  mit  i^r  oereint.  Xa^  ikd  auc^  biefen  53anb  gefannt  l^at, 
ift  nid)t  au§gef(f)Ioffen,  aber  nic^t  gu  beraeifen.  Slnbere  Über= 
lieferungen  be§  2iebe§  finb  für  ha§^  18.  :^a^r^unbert  ni(f)t  befannt, 
aber  bie  Dorl^anbenen  genügten,  um  bie  Stnnal^me  möglid^  gu 
machen,  ha^  kkd  t)a§  Sieb  benu^t  l^at. 

Unma^rf(^einlic^!eit  ber  S3enu^ung  be§  Siebe §. 

©preisen  bie  innerlichen  ©rünbe  nun  für  eine  ^enntni§  unb 
Senu^ung?  Qvoei  ^Beobachtungen  laffen  fic^  bei  einem  S3ergleic^e 
ber  ©rgäl^lung  mit  bem  Siebe  fofort  ma(|en:  93enu§  tritt  hei 
Stierf  gang  unb  gar  in  ben  ^intergrunb,  unb  ba§  ©tabrounber 
fe^It.  ^aoon,  wie  ber  Ü^itter  in  ben  93erg  gekommen  ift,  roei^ 
ta§  Sieb  ni(f)t§  gu  ergäl^ren;  eine  ©d^ilberung  ber  ^errli(f)!eiten 
be§  S3erge§,  bie  SiecE  boc^  in  gang  eigenartiger  Söeife  au§malt, 
fe^It  gang  unb  gar.  9[Ran  erfäl^rt  groar,  ba^  bie  ©innenluft  in 
i^m  l^errfc^t,  aber  nur  burc^  bie  bürftige  3^^^^  ^^  Einfang,  baB 
^annenpufer  ju  anbern  fd^önen  grauen  ge^en  voiü,  unb  aUenfaES 
nod^  bur(f)  ba§  3lnerbieten  ber  grau  ^enu§,  bem  Sfleumütigen 
eine  i^rer  ©efpielinnen  gum  Söeibe  gu  geben.  SSe^errfc^enb  fte!^t 
bie  ©öttin  ber  Siebe  im  S3orbergrunbe.  ©tropl^e  11  ber  ßorn= 
mannfd)en  gaffung  tä^t  feinen  ^meifel,  ba^  2;annpufer  einen 
SiebeSbunb  mit  i|r  gefc^Ioffen  %at,  ja  oon  einem  @ibe,  ben 
ber  Stitter  i£)r  gefc^raoren,  roei^  ©tropfe  3  gu  beri(f)ten.  dJlit 
inftönbigen  S9itten,  ja  mit  einer  ^roJjung  fuc^t  23enu§  i^n  gu 
i^alten,  über  gel^n  ©trop;£)en  erftrecft  ficf)  ba§  ^^^^S^fP^öc^  grüifd^en 
beiben.  93on  aKebem  ijat  %ied  nt(^t§.  grau  93enu§  ift  nur  bie 
güf)rerin  ber  l^eibnifc^en  @ötterf(f)ar,  bie  in  ben  S3erg  gebannt 
ift;  ni(f)t§  oon  einem  Siebe§bunbe  graifc^en  t§r  unb  bem  9^itter, 
nid^tg  oon  Sitten  unb  93erfud^en,  ben  9Jienf(f)en  gu  galten.  23er= 
roünfc^ungen  gegen  bie  ©öttin  fpric^t  SiecfS  S^ann^äufer  nic^t 
au§,  nicf)t  au§  gur(f)t,  eraig  in  ber  ^öHe  brennen*  gu  muffen, 
flielbt  ^^  flu§  bem  93erg,  fonbern  raeil  er  ©e^nfud^t  na^  ber  9^u!§e 
ber  @rbe  ^at  Unb  ba§  ©tabmunber  fe^It.  ©ic^er  gehört  e§ 
ni(^t  urfprünglic^  gur  ©age  oom  S^annpufer,  aber  e§  ift  bo(f) 
je^t  fo  feft  mit  ber  gangen  @ef(^i(f)te  oerraac^fen,  ba^  man  c§ 
gar  nicf)t  mel^r  oon  i^r  trennen  fann.  ^{nne£)men,  ba^  %ied  etwa 
unberou^t  empfunben  f)abe,   ba^  e§  ein  frember  Seftanbteil  ift, 
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ber  erft  fpäter  mit  bem  übrigen  oerbunben  iDurbe,  l^icfee  ben 
^i^Ui  gum  gorfd^er  machen,  ©eroife,  iDcnn  bie  ©rgöEilung  tragifc^ 
enben  follte,  bann  wax  ber  ^ug  fd^roer  gu  gebraud^en,  aber  eine 
folc^e  geroaltfame  ßo^Iöfung  biefer  raunberooUen  SBenbung  !ann 
man  Stiedf  nid^t  gutrauen,  ber  im  allgemeinen  bod^  fef)r  Dorfid^tig 
an  bie  alten  Stoffe  heranging.  Unb  e§  fdjeint  faft  unglaublidt), 
ba^  ber  feinfü^lenbe  2)id)ter  gerabe  für  ben  S^eij  biefeS  ^"9^^ 
feinen  (Sinn  gehabt  ^aben  fönte.  3lnbere§  fommt  l^ingu.  @ine 
SBenbung  raie  bie:  „Dlel^mt  ?Ibfdf)ieb  non  ben  ©reifen",  bk  roo^I 
nerberbt  ift  im  S)rucfe  oon  1515  „oon  bem  ©reife"  loutet  unb 
üielleid^t  auf  ©dEart  SSegug  l^at,  fonnte  %kd  gar  nic^t  üerftel^en, 
unb  ben  fdEimerg^aften  3Xbfcf)ieb  oon  Tlana  in  5Rom  ptte  fic^ 
ber  2)ic^ter  ber  ^eiligen  ©enoDeoa  ficfjer  nidfjt  entgegen  laffen.^) 
ßu  bead^ten  ift  aud^,  ba^  2:iedf  ben  2:annpufer  fein  (Sd)icEfaI 
ergä^Ien  lä^t,  eine  S9el^anblung,  bie  ficf)  nid^t  baburd^  crflärt,  ba§ 
ber  ^urücffe^renbe  ja  am  beften  über  feine  ©riebniffe  S3efd^eib 
roiffen  mu^te.  ^n  feinen  anbern  „9JJärd^en"  iiat  ber  3)i(|ter 
biefe  Sec^nif  nid^t  rermenbet.  2Iu§  all  biefen  ©rünben  f(f)eint 
e§  nid^t  empfel^Ien§mert,  gegen  %kd§>  eigne  Angabe  eine  ^enntni§ 
be§  alten  @ebid^te§  angunelmen.  9Rur  ein§  mu§  nodE)  geftreift 
roerben.  ?luf  ber  Söeimarer  S3ibliüt|e!  befinbet  \id)  eine  ^eifler= 
fingeri^anbfd)rift,^)  bie  ein  Söolf  93auttner  im  17.  ^aijx^unbttt  ge= 
fct)rieben  f)ai,  unb  in  i^r  ein  breiteiligeS  ßieb  „SSom  S3enn§berg. 
^m  langen  ion  ®anl)aufer§''.  Sßenn  biefe  gaffung  bamal§  fc^on 
irgenbroie  gebrucEt  gemefen  märe,  mi3cE)te  man  in  il^r  o^ne  alle§ 
ßögern  2:ie(f§  Cueüe  fef)en.  Siecf  felbft  fann  fie  in  Sßeimar  nic^t 
eingefe^en  ^aben,  benn  er  l^atte  bk  S3ibliot^e!  nie  befuc^t,  mar 
überl^aupt  erft  einmal,  unb  groar  flüchtig  auf  ber  5Reife  nac^ 
©rlangen  bort  geraefen.  Seere  Vermutung  bleibt  bie  5lnna^me, 
ba^  irgenbein  greunb,  üwa  @rf)Iegel,  i^m  bie  gaffung  mitgeteilt 
f)at,  unb  fo  mu^  man  and)  l)ier  gu  bem  93efd^eib  fommen,  ba^ 
%kd  fie  nid^t  gefannt  ^at.  S3iele§  fpräc^e  für  bie  gegenteilige 
2lnnal^me.  Stannpufer  felbft  ergäl^lt  fein  ©tf)icffal.  ^n  feiner 
^ugenb  prte  er  oom  S3cnu§berge,  fein  böfe§  S3lut  trieb  i^n  fort, 
ba^  er  in  il)n  l^ineingog.  2lC[e  greuben,  ©peifen  aüer  Slrt  finbet 
man  bort,  grau  S3enuffin  unb  man(f)e§  gräulein  fommen  i^m 
l^olb  entgegen,  ©in  l^albe§  ^al)r  bleibt  er,  bann  bentt  er  an  ben 
jüngften  'Xaq,  gel)t  nad)  einer  fü^en  ^ad)t  am  9J?orgen  gu  grau 
!öenu§   unb  bittet  um  Urlaub,   ber  i^m  o^ne  jebe  Söiberrebc  be= 

')  ^n  ber  gaffung  bon  1515  ruft  2;Qnn{)äufer  äJioria,  W  reine  SJiagb  on, 
unb  nun  läßt  SSenug  i^n  giel^en. 

2)  „©ermania"  28  @.  44  f.  ®öbefe  plt  biefe  gaffung  für  bie  ältefte ; 
bagcgen  ®oItt)er,  „2;annpufer  in  6age  unb  Sichtung",  jucrft  in  SBalfioKo  3 
S.  15-67. 
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TDiUigt  toirb.  S3enu§  fagt  nur:  fo  l^abt  euä)  Urlaub  Don  bem 
grünen  Steife.  2;annPufer  roanbert  nad^  0tom,  ^apft  Urban  IV. 
racift  ilEin  ab,  unb  f(f)mßräli(i^  f(f)eibet  er  au§  ber  ©tabt,  Dertraut 
aber  auf  ®otte§  ©nabe  unb  ^arm^ergigfeit.  ^ier  fcl^It  aUeS, 
n)a§  audE)  Sied  ntd^t  ^at  ^xau  S3enu§  ftcE)t  im  ^intergrunbe, 
ba§  lange  ^roiegefprätf)  ift  unterbrücft,  oom  ©tabrounber  fein 
2öort.  dagegen  fxnbet  man  haß  ©elbftbe!enntni§,  eine  üeinc 
©cf)ilberung  be§  S3enu§berge§  unb,  roaS  fe^r  gu  beachten  ift,  einen 
^inmeiS  barauf,  waß  2:annpufer  in  ben  S3erg  trieb.  5Iuc^  ber 
3ug,  ba^  er  in  feiner  ^ugenb  com  S3erge  prte,  feiert  bei  Siec! 
mieber.  lRicf)t  gang  unmefentlic^  ift  au(|,  ba|  bei  biefeni  nic^t 
au§brüdli(f)  gefagt  mirb:  2;annl^äufer  ge^t  roieber  in  ben  Söerg 
5urü(f.  ©eänbert  ift  ber  ©eift,  ber  au§  bem  Siebe  fpri(f)t:  ber 
2;ie(ff(f)e  2;annpufer  !ann  feine  93ergebung  finben;  aber  biefc 
©infteÖung  pngt  mit  bem  SBefen  be§  ®icl^ter§  gufammen. 

^Bearbeitungen  ber  ©age  in  ber  Siteratur  be§ 

18.  ;3fa^rf)unbert§. 

©ine  Senu^ung  be§  Sieben  fd^eint  alfo  ni(f)t  in  ^^rage  gu 
fommen.  51ber  rool^er  fonnte  ber  ®id§ter  Kenntnis  Don  ber  ©age 
erhalten  ^aben,  bie  unbebingt  gu  forbern  ift?  ©ab  e§  etwa  im 
18.  :3fa^r]^unbert  ober  früher  anbere  Bearbeitungen  be§  ©toffe§, 
bie  bem  2)i{f)ter  gu  ©efid^t  gefommen  fein  fonnten?  @§  ift  fef)r 
n)of)l  möglid^,  ba^  ber  banfbare  ©toff  im  18.  i^iQ^r^unbert  2uh= 
f)aber  fanb,  bie  fidf)  an  i^m  oerfud^ten.  2)ie  5luf!lärung  f)atte 
aQerbingS  grünblid^  mit  aßen  @eifter=  unb  @efpenftergefd)id)ten 
aufräumen  rcoHen,  SSoIf^Iieb  unb  SoIfSmärd^en  ebenfö  gu  unter= 
brüdfen  gefudjt  roie  bie  ©agen,  aber  fooiel  fie  aud^  crreid^t  ^atte, 
eö  mar  il^r  bod^  nid)t  gelungen,  bie  ^l^antafie  ber  SJlenfc^en  burd^ 
ben  SSerftanb  gu  unterbrüdEen.  immerfort  "^at  biefe  fi^  mieber 
in  bie  alten  rounberbaren  Überlieferungen  certieft;  feitbem  ^erber 
ben  S3ann  DoEftänbig  gebrodE)en  l^atte,  mar  ber  ©ieg  entfd^ieben» 
5lber  uergeblicf)  fud^t  man  in  einer  ber  ga^Ireid^en  ©ammlungen  ^) 
nad)  bem  2;ann!£)äuferliebe  ober  einer  Bearbeitung.  Berber  ^atte 
haß  Sieb  nid^t  gebradf)t,  in  $8öie§  „^eutfd^em  ^ufeum",^)  ba§ 
t)erfcf)iebenc  ^a^u  fjinburc^  SSoIf^gefange  abbrucfte,  ftelEit  ha§  2ieb 
nitf)t,  (SanglerS  unb  9Jtei|ner§  „QuartalSfc^rift"  ^)  ging  ebenfo 
roie  9JJei^ner§  „SlpoHo"  ^)  an  bem  ßiebe  oorbei,  ber  ^efje  ©Imert**) 

1)  f.  So^re,  Sßom  «ßerc^  biS  äum  SSunbcr^orn,  ^alaeftra  XXII,  aSerltn  1902. 

2)  So^rc  ©.  76,  3o^r0änge  1777,  1778,  178i,  1785. 
'I  2oI)rc  <B.  78,  Sa^rgängc  1783,  1784. 

*)  ßo^rc  ©.113.  Sied  rannte  bie  Seitfd^rift,  f.  ©c^riften  15  ©.85  im 
ätoeiten  Seil  be§  „?ßeter  Seberec^t". 

5)  Ungcbrudtc  Siefte  oUen  ©efangel.  ®ie§en  unb  2Jiarburg  1784.  ßo^te 
©.  79  ff. 
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l^at  e§  nicJ)t  nütgctcid,  uiib  bic  üüu  ©ratet  ^erttuSgegcbcue  Qdt- 
fc^rift  „S3ragui"  rceiB  raotjl  im  erften  Sanbe  (5.  380  t)on  ber 
©olmaer  Ctcberl^anbfc^rift  gu  bend)ten,  in  ber  ßiebcr  Don  2aun= 
liäufer  [teilen  füllen,  fdjroeigt  aber  fotrof)!  im  britten  93anbe,  rao 
©röter  über  bie  beutfd^eu  S3oIf§Iiebcr  berichtet,  mie  im  fünften, 
in  bcm  u.  a.  ein  ßieb  up  des  Danhüsers  wyse  angeführt  mirb, 
unb  im  fed)ften  S3anbe,  ber  1798  l^crau§fam  unb  nochmals  ^olf§= 
lieber  htad)U,  gang  üom  Stannpufcriiebe.  @rft  1812  im  ad^ten 
S3anbe,  ber  nacf)  langer  ^aufe  unter  bem  2;itel  „Odina  und 
Teutona"  erfdf)ien,  bringt  ©räter  mit  fünf  anberen  Öiebern  aud^ 
ben  Sannpufer,  aber  bamal§  mar  ba§  „3öunberl^orn"  unb  noc^ 
einmal  53ulpiu§  uorangegangen.  Unb  bo(f)  finbet  fid^  im  „33ragur" 
eine  Stelle,^)  an  ber  ©räter  lange  Dor  %kd  auf  ben  2;ann^äufer 
gu  fprerfien  fommt,  aüerbingS  auf  gang  fcitfame  Söcifc.  ^n  einer 
5Inmer!ung  gu  bem  SdEjroanfc  non  ^an§  (Ba^§  „^a§  Unl^ulben 
Sannen"  ergä^It  er,  ba^  ber  93enu§berg  berühmt  fei  burc^  \)a§ 
©ebidfit  „2:an^eufer  in  ßamparten".  ^n  ßanparten  glauben 
bie  ßeute,  ha^  ber  Teufel  ^euer  unb  ^erb  in  $8efi^  ^abc  unb 
bem,  ber  if)m  barin  bie  ©our  macf)e,  bie  oerborgenen  (SadE)en 
geige.  ®od£)  mac^t  er  gern  einen  @d£)n)anf  mit  it)nen,  um  fie  an 
feinem  ^ofe  gu  be!t)alten.  ©o  fpielte  er  audE)  SCannt)eufer  einen 
©treic^,  unb,  fä^rt  ©räter  fort,  „ber  ging  üom  ^of  be§  Steufel§ 
an  ben  ^of  (Sr.  ^eilig!eit,  be§  ^apft  Urban§,  um  il^m  gu  beid^ten. 
2)iefer,  ber  gern  ben  Siang  üor  bem  Steufel  gu  üerbienen  glaubte, 
fanb  fid£)  burcf)  biefe  ^intanfe^ung  beleibigt,  fc^Iug  3Irreft  auf  bie 
23ergebung  feiner  ©ünben  unb  f^mur  —  er  l^atte  einen  bürren 
©teden  in  ber  ^anb  —  ,fo  menig  al§  biefer  8tecfen  grünen 
fann,  alfo  menig  fotten  bir  beine  ©ünben  oergeben  roerben'. 
2annf)eufer  geriett)  barüber  in  SSergmeiftung,  gieng  roieber  f)in, 
roo  er  l^ergefommen  mar,  gu  feinem  fjreunbe  bem  Teufel  in  ben 
S3enu§berg,  unb  —  ift  nodf)  ba.  ©eitbem  fi^t  ber  treue  ©df^art 
Dor  bem  S3erge  unb  roarnt  bie  ßeute  nic£)t  E)ineingugeE)en,  bamit 
e§  il^nen  nid£)t  ergienge  roie  bem  armen  Sannt)eufer.  S)iefe  ©e= 
fd^id^te  mar  gu  ben  3^^^^"  ^'^^  alUn  teutfd^en  3)i{^ter  fo  all= 
befannt,  ha^  fie  bereu  Söiffenfc^aft  fc^on  uorauSfe^ten,  unb  alfo 
be§  23enu§berg§,  be§  2:annf)eufer§,  unb  be§  treuen  @dE^art§  gmar 
felE)r  oft,  aber  bloSraeg  gebadeten,  ol)ne  ber  ©efd)idE)te  gu  gebenfen. 
2)e§roegen  'i^at  man  l^ier  einen  5Iuff(f)Iu^  geben  motten".  2öoE)er 
©räter  biefe  feltfame  ©efd)id^te  'i^at  unb  roa§  für  ein  ©ebid^t  er 
meint  mit  bem  2;annl)eufer  in  Samparten,  !ann  übergangen 
roerben,  gumal  ficE)  nichts  (Sicf)ere§  fagen  lä^t,  e§  fragt  fi^  nur, 
ob  Stierf  etroa  biefe  SInmerfung  gelefen  E)aben  fann  unb  uerroertet 

')  I,  1791,  S.  342  f. 


—    53    — 

i)at  2ßa§  gleid^  auffällt,  ift  ha§  geilen  be§  6tabit)unber§  unb 
bie  merftDÜrbige  SSerfnüpfung  be§  2;eufel§  mit  bem  S3enu§6ergc. 
9Betbe§  ähnelt  Xkd.  2)ie  ©rraä^nung  be§  bürrcn  @te(fen§  mit 
ber  g'onnel  l^atte  natürli(f)  o{)ne  ba§  Sßunbcr  gar  feinen  Söert, 
fonnte  alfü  Icirfit  roeggelaffen  rcerben,  unb  ber  S^eufel  raeift  bei 
3:iecf  ja  iann^eufer  ben  9öeg.  5Iber  oon  93enu§  ift  gar  nirfit 
Ue  9ftebe,  ber  Teufel  ^at  fie  gan^  cerbrängt,  @(fart  fi^t  erft  nad^ 
ber  ^üdUf^x  Stann!E)eufer§  am  S9erg,  unb  bie  gari^e  fd^inanf^afte 
2Irt  roiberfprid^t  burd^auS  bem  bitteren  ©rufte  ber  2:ie(ffd^en 
®rääf)Iung.  ©6  ift  aui)  gang  uuficfier,  ob  ber  3)i(^ter  ben  S3anb 
ber  ©räterfc^en  ^^^^fd^rift  —  1791  fam  er  ^erau§  —  in  ber 
öanb  gel^abt  l^at,  93egicf)nngen  än)if(f)en  beibeu  S[Rännern  finb 
nid^t  uac^äuroeifen.^)  2IIfo  bei  ben  SJiännern,  bie  fic^  ernftlidb 
um  eine  Söieberbelebung  be§  alten  $ßoI!§gefange§  unb  ber  beutfcf)en 
23ergangenf)eit  überhaupt  bemüi^ten,  fonnte  ^^iecf  nid^t§  entnommen 
f)aben.  @§  gab  aber  aud^  uodf)  eine  anbere  ^Trt,  fid^  ber  alten 
Stoffe  anpnel^men,  unb  biefe  entfprac^  bem  ©eifte  ber  3lufflärung 
meit  me^r.  3Jlan  fonnte  bie  ®inge  fomifc^  nehmen.  (Segen  ha§ 
auffeimenbe  S3erlangen  nac^  ben  SSolf^liebern  roanbte  fi(^  fpottenb 
unb  oerl^öfinenb  9^icoIai§  „gepner  f[er)ner  2IImana(f)"  1777/78, 
ber  aber  feine  Satlaben  bradf)te.  ^t)rer  nahmen  ficf)  anbere  an. 
5Son  33ürger  unb  ©leim  au§ge^enb  f)atU  fic|  eine  ®i(^tung  ober 
beffer  2)ic^terei  au§gebilbet,  bie  in  ber  2iteraturgefd£)icf)te  al§ 
fomifd£)e  Siomange  begeii^net  roirb.^)  dJlan  begnügte  fidf)  mct)t,  all= 
tägli(i)e  ©toffe,  oor  allem  2iebe§gefcf)ic^ten,  !omifd[)  in  Sönfel= 
fängerart  gu  befingen,  fonbern  lie^  au^  ben  alten  ©agen  unb 
9J?är(f)en  biefclbe  33ef)anblung  roiberfa^ren.  So  ^at  ©otter  '■')  h^n 
Slaubart  benu^t,  unb  ber  junge  ^^cEiariaS  Sßerner^)  l^at  t^m 
nad)geeifert.  3^cE)ariä  ^)  ^at  fid)  ber  armen  SD^elufine  angenommen, 
^0^.  griebricf)  ßomen  ^)  na^m  fid^  ben  ©rafen  oon  ©leieren  uor, 
über  beffen  @efd£)idf  ber  g^rei^err  oon  Soben ")  ein  '3)rama  fcE)rieb, 
unb  9D'^ufäu§,   ber  ^ier  roo^l   aud^   einzufügen  ift,  f)at  i^n  in 


')  2;iecf  nennt  ii)n  nie,  unb  bit  §oItei)c^en  Stieffammlungcn  bringen  nid^tä. 

-)  ügl.  übet  fie  ö.  Slen^e,  ®te  fomifci^e  Siomanse  im  18.  ^a^r^unbert,  Tlax' 
burger  35iffertation  1897  (fe^r  unöollftänbig) ;  ferner  ^.  §oIäI)aufcn,  SieSallabe  unb 
JRomanäe  in  intern  erften  21uftreten  in  ber  ^nfttic^tung  big  ju  i^rer  Sluebilbung 
burc^  33ürger,  Bettjc^tift  für  beutfd)e  ^^ilologie  15,  1&83,  @.  129  ff.,  287  ff. 

3)  ©ebic^te,  ©ot^a  1787,  m.  I  ©.  30. 

•*)  ©ebic^tc  in  btr  ©rimmafcfeen  Slu^gabc  ber  SSerte  33b.  I  unter  htm  Xitti 
,r3)cr  @d)Iüfjcl". 

^)  älZelufine  unb  untreue  23raut.  „Statt)  ]ä)önt  neue  äJiö^rlein  .  .  ."  1772. 
^gt.  33enä,  SKäri^enbic^tung  ber  Stomantifer  ©.  38  u.  235. 

^)  äiomanäen  mit  SKelobieen,  §amburg  unb  23remcn  1769. 

"^i  gd^aufpicle,  33erlin  1790.    'äuä)  ein  rafenber  3tolanb. 
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33D[!§mär(i)Gn  ebeufaHS  oenüGitct,  natürlidE)  fomtfrf).*)  ©beufo  l^at 
er  btn  Sf^übegalf)!  Genügt  imb  fanb  babei  einen  ^Begleiter  in 
@(f)iebelcr,  ferner  ha§  ©c^necn)it(f)en.  58ürger  bearbeitet  bie  ©agc 
üon  bcn  „Söeibern  von  2ßein§berg",  unb  [ogar  jroei  ganftgebic^tc 
finb  nadEj^nrocifcn.-)  3Im  STannl^änfer  aber  ift  man  Dorüber= 
gegongen,  gür  bic  %iffa[jung  biefer  gansen  3^nft  ift  fef)r 
begeid^ncnb  ber  (5(f)hi^  einer  Ü^omange  Don  9Beppen: 

(So  fd^rctbt  ein  alte§  S^ronüon. 
^at  biefe§  micf)  betrogen, 
©0  F)ab'  iä)  im  S^omangcnton 
^^m  treulief)  nac^gelogcn. 

3In(^  in  bcn  ©amminngcn,  bic  1774  mit  ba\  „S^omangen  ber 
^eutfc^en"  einfe^en,  1774—1776  in  ,,^eutfc^lanb§  Original^ 
bi(f)tern"  if)re  ^^ortfe^nng  finbcn  unb  1799  burd)  SBai^'  „Stomangen 
unb  ^aüaben  ber  ®eutfcf)en"  nocE)  einmal  bie  fomifi^e  ^^omange 
gum  Siege  bringen  moOten,  inbem  man  SaQaben  ber  ^laffifer 
mit  aufnahm,  roirb  ber  STannl^äufer  übergangen.^) 

5lnf(^liefeenb  an  ©oetfieS  „®ö^"  l^atten  fid^  bann  bie  2)idöter 
ber  9Ritterbramen  in  bie  beutf(f)c  93ergangcnl^eit  oerfen!t  unb  au§ 
i^r  Stoffe  für  il)re  (Stütfe  gefu(f)t,  aber  ben  ^annl^äufer,  ber  §u 
fagen!E)aft  mar,  übergangen.  9In  fie  fdEjIoffen  ficf)  bie  9^oman= 
fd^reiber  an,  unb  feit  93eit  2öeber§  „©agen  ber  93orgeit"  1787  f., 
bie  93oI!§lieber  unb  S(f)roän!e  in  ben  f)iftorifd^en  Stoffen  vex- 
arbeiten,*)  griffen  aud)  fie  ted  in  ta^  ungel)eurc  ©ebiet  ber  fagcn- 
E)aften  Überlieferung  l)inein.  ^^re  S(f)ar'*)  ift  unüberfepar,  e§ 
fonntc  nur  ein  gang  fleiner  23ruc^teil  burcf)geblättert  roerben,  ol^ne 
ba^  ber  Stannl)äuferftoff  irgcnbmo  gefunben  mürbe;  aud^  eine 
Sammlung  mit  bem  üerl)ei^ungöDolIen  S^itel  „ßegenben  au§  ber 
@efdE)i(f)te  be§  9DlitteIalter§  unb  ber  neueren  3^^^^^^"  ^)  bringt 
nidE)t§.    S)er  3lu§brudE  ßegenben  mirb  für  @r5äl)lungen  gebraurf)t. 


')  3Jicled)iala,  33b.  III  ber  S^olfgmöcc^en  ©.  73. 

2)  SeQetlteber  1780  unb  ^reufelfc^e  Slumenlefe  für  bag  ^a\)x  1781 ;  \}q[. 
§llcj.  Stiles  ©c^Ttft  „^ie  Soifgliebcr  öon  2)r.  t^an\i". 

')  i-  ^oU^auJcn  unb  Älenje,  bie  aüerbtuflö  an  öielen  Xic^tern  furj  öorübei» 
ge^en,  jo  roenn  J^olj^aufcn  »on  ber  ©c^auerbaüobe  fagt,  ia^  fie  „ton  ©c^inf, 
SS'eppcn,  Urfinug,  (S^tnibt  öon  SBerneuc^en  u.  a.  cultibicrt  töuibe".  9iur  3Be<)pen 
fonnte  eingejc^en  »erben. 

*)  f.  ^antcnius,  S)ag  aJiittelalter  in  Ulrich  SEäc^terg  (5Seit  SBeberg)  9iomanen, 
Äöfterg  ^robefabrten,  üeipstß  19J4. 

")  Sippen,  S)ie  9iitter-,  9iäuber-  unb  ©c^auerromantif,  SetPäig  1859 ;  (J.  WlHUtv 
graurcut^,  25ie  Stitter-  unb  Siäubctromone,  §oUc  1894;  Äöfter,  Slnj.  für  beutfc^es 
9Iltcrtum  23  ©.  294 ff.;  gürft,  gupborion  III,  1896,  ©.  540ff.;  ©öbefe*,  ©runbrtfe 
V  ©.500  ff. 

«)  ßeipäig  1796,  3  »anbeten. 
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(vr,^äF)Iungen  finb  and)  bie  „Solfsmärc^en  au§  2;prtngen"  Don 
gr.  SS.  9Jiörier/)  bie  mit  ber  „^örfelbßrgfpenbe"  beginnen.  ^^^ 
biefer  ®rääf)Iung  rairb  ein  SÜflenfä)  in  ben  $8e§perberg  ge[üf)rt,  rao 
bn§  gegefener  brennt,  in  bem  „h'ö\e  9}lenf(f)en,  raetcfje  bie  ©et^etn 
if)re§  3ß^tQlter§  rooren,  für  i^re  Subenftücfe  gcgüdfitigt  raerben". 
Som  2;ann:^änfer  roei^  aber  and)  bie[er  ©r^ä^Ier  nichts,  ber  be= 
ad)ten§n)ert  erf(f)eint,  raeil  er  bie  ^ortfü'^rung  ber  ^rofaer^ä^Iung 
in  93er[en  fennt. 

?lber  nic^t  ganj  nergebticf)  ift  ha§  3u(f)en  nacf)  einer  58e= 
f)anblung  ber  Sage  in  ber  ßiteratur  be§  18.  ;ja^rf)unbert§.  ^nx 
gelehrten  liiteratur  gehört  faft  noc^  bit  (Sammlung  „gjjonatltc^e 
Unterrebungen  non  bem  3f^eic^e  ber  ©eifter",  bie  im  ^raeiten  33anbe 
bie  ^annf)äu[erfagc  brachte.  ^neumatopf)t[D§  erjä^It  feinem  grcunbe 
?(nbrenio  guerft  com  roilben  öeere,  ba^^  ficf)  im  öörfelberg  auf= 
^ä(t  unb  Dom  treuen  (Srfart  begleitet  roirb,  mit  Berufung  auf 
^rätoriu§.  @etreu  nac^  biefem  folgt  bann  bie  öerbinbung  @cfort§ 
mit  bem  33enu§berg  unb  anfrfilie^enb  ba^  Stann^äuferfd^trffal, 
über  ba^'  nad)  bem  ßiebe  mit  ^Beibehaltung  be§  otabrounberS 
berichtet  roirb.  3leue§  bringt  erft  bie  ©rroiberung  2Inbrenio§. 
®er  rcunbert  fic^  nämtic^,  ba^  Xannpufer  überE)aupt  au§  ber 
§ötle  f)erau§ge!onnt  ^ätte  unb  ^ält  eö  für  fefjr  bumm,  ba^  er 
roieber  !)inetnging,  cor  allem,  ba  e§  if)m  bod)  ein  2et(f)te§  ge= 
roefen  märe,  ben  ^apft  gu  betrügen,  roenn  nacf)  einer  närrifd^en 
Isabel  ein  STiroter  @(f)mteb  ben  ^etru§  am  ötmmeBtor  £)inter= 
gangen  fjätte.  Slucf)  rounbere  e§  if)n  gar  md)t,  ba%  fein  ^eutfcfjer 
mcf)r  ^Japft  mürbe,  roenn  folcfje  ®efct)ic^ten,  burc^  bie  baä  2Infe^en 
be§  ^opftes  in  ileutfc^Ianb  gefc^roäc^t  roürbe,  er§äl£)It  merbcn 
bürften.  2)urc^  ba§  ©tabmunber  merbe  gegeigt,  bafe  „ein  anbere§ 
di^d)t  im  §immel,  ein  anbere§  be^  bem  nermeinten  Stabtl^alter 
(5^f)rifti  gelten  muffe.  Unb  ba£)er  foütc  icf)  ber)  naf)e  an  ber  ganzen 
@ef{i)t(i)te  äroeifcln",  fcf)UeBt  2Inbrenio.  ^en  (Sc^Iub  ^ält  fein 
T^reunb  für  falfc^,  bie  Italiener- mürben  fict)  an  foli^en  ©efc^ic^tcn 
üom  ^rrtum  be§  ^apfte§,  ber  bod)  !)äufiger  Dorfomme,  nic^t  ftören. 
Sc^on  bie  ©rgä^iung  be§  @tabrounber§  mad)t  e§  unn)af)rfc^ein= 
lief),  ba^  SiecE  bie  bicfcn  SBälger  gefannt  ^at,  unb  ber  33erfaffer 
l)at  feine  SSetrac^tungen  in  ®efprä(^§form  nic^t  gerabc  gu  einer 
anregenben  Seftüre  gemacht. 

M^er  an  bk  ^^it  %kd§,  ja  in  feine  unmittelbare  9läl)e, 
fül)rt  bie  f(f)on  ermähnte  (Sammlung  „9^eue  2SolE§märcf)en  ber 
^eutfc^en".    ^n  bem  britten  Sanbe^)  biefer  feltfamen  3ufammen= 

M  &oti)a  1794 ;  ).  iöenj,  aRätc^enöic^tung  ber  Diomantifcr  3.  242,  ber  Sitel 
ber  ©rjäölung  ffiirb  bort  falfc^  angegeben  mit  „Sie  §ör|elberge|d^enfc". 

■2)  ^ingenjtefen  ^at  auf  bie  (Jrää^lung  gürft,  ®tc  SSorldufer  ber  mobernen 
DJoöeEe,  1897,  ©.  89  unb  noc^  i^m  furj  ©.  8c^nxibt,  Xann^ujer. 


—    56    — 

ftcüungen  finbet  fidf)  eine  ©rgä^Iung  „^er  9J^üIIer  Don  @t[en=» 
Büttel",  in  ber  bie  93erfa[ferin,  bie  ^rau  'iRauhett  au§  9laumburg, 
i^re  ^unft,  bie  cerfc^iebenften  ©agen  äufammengubringen,  foft  fc^on 
in  übertriebener  SBeife  angeroanbt  fjat  %ex  ffJlüÜn  t)on  ©ifen* 
büttel  räd^t  bie  ©rmorbung  be§  ©rafen  ©gbert,  bie  be§  931üKer§ 
@attin  im  Sluftrage  ^aifer  ^einric^S  cerf^ulbet  ^at,  inbem  er 
bie  SJ^örberin  erf(f)Iägt.  93on  bem  ©eifte  feiner  t^rau,  ber  feitbem 
in  ber  9J?ü]^Ie  umf)ergel^t,  getrieben,  üerlä^t  ber  SRüHer  fein  @igen= 
tum  unb  giefit  in  bie  Sflä^e  be§  ^Io[ter§  ^elfenftein,  nad^bem  er 
in  SRom  93ergebung  feiner  ©ünbe  erlangt  l^at.  @r  roirb  ber  f^^^eunb 
be§  9H)te§  ^elfo  unb  beantroortet  für  biefen  bie  brei  t)erfängli(f)en 
{fragen,  bie  ber  ^aifer  in  ber  Hoffnung,  ha^  ber  5Ibt  fie  nie  be= 
antworten  fönne  unb  mit  ber  5lbfid^t,  bann  ha§  ^lofter  cin= 
gugie^ien,  an  biefen  gefteüt  ^atte,  immer  mit  ^inroeifen  auf  ben 
am  @rafen  ©gbert  begangenen  9Jlürb.  ®urc^  eine  bel^ergte  ^^rau, 
bie  in  ber  früheren  SfiüBjIe  be§  Stonpufer,  mie  ber  Füller  nad^ 
feinem  neuen  2ßoI)norte  2;onborf  genannt  raurbe,  übernachtet  unb 
mit  bem  umgefjenben  ©efpenfte  ber  erfc^Iagenen  9J?ülIerin  Qrük= 
fprad)c  gel^alten  ^atU,  fommt  tia§  93erbrec^en  be§  9?iüIIer§  an 
ben  2:ag.  S3om  $apfte  gebannt  unb  com  ^aifer  geäd^tet  i)er= 
birgt  er  fid^  in  einer  §i3^Ie  unb  nerfd^minbet.  9^ad^  120  ^af)xtn 
tritt  in  ber  S^ac^t  cor  ^^aftnad^t  gu  gmei  reifenben  ^aufleuten, 
bie  fid£)  in  ber  'k'ä^e  be§  gerfaHenen  ^Iofter§  über  ben  ©dfart 
unteriialten,  ein  @rei§.  @r  ergäl^lt  ben  beiben  bie  ©c^icffale  jeneS 
SOf^üüerS  al§  feine  eignen  unb  berid^tet  raeiter,  mie  er  nac^  langen 
^a^ren  nod^malg,  um  feine  ©dEjuIb  abgubü^en,  nad^  Oiom  gog, 
bem  ^apfte  Urban  non  ben  Söunbern  feine§  S3erge§  mitteilte, 
aber  auf  emig  DerfIudE)t  rourbe,  al§  er  feinen  S^Zamen  nannte.  @o 
menig  roie  ber  bürre  ©tab  in  feiner  ^anb  mieber  grüne,  roerbe 
i^m  ber  ^immel  Dergeben.  ^er  blü|t  noc^  al§  „S3ruber  Don 
9laron§  blü^enbem  StRanbelftab"  biefelbe  Slad^t,  aber  berSonpufer 
erfäE)rt  erft  fpöter  bauon.  ^urdE)  Söol^Itun  fud^t  er  feine  ©dE)uIb 
5U  bü^en,  an  einem  ®oIbfcf)miebe,  ber  in  feiner  ^rmut  aUen 
Slenben  in  ebler  ©elbftentfagung  ^alf,  mad^t  er  bie  traurige  ©r* 
fal^rung,  ba^  er,  fötnie  ein  l)immIifdE)e§  SBunber,  ha§  ber  4ann= 
pufer  für  il^n  ^erabflel^te,  i^n  reidE)  gemacht  ^at,  fein  frül^ereS 
2BoJ)Itun  »ergibt,  in  Ü^om  in  ^run!  unb  greuben  lebt  unb  ben 
^onl^äufer,  ber  i^m  in§  ©eroiffen  rebet,  cerrät.  5Iu(^  bie  ©d^ulb, 
biefe  reine  (Seele  cerborben  gu  ^aben,  laftet  auf  bem  ©reife.  9J?it 
rounberbarer  ©croalt  entfüljrt  er  feine  beiben  ^ui^örer  cor  bem 
naJ)enben  raütenben  ^eere  in  einen  S3erg;  t)a§  ^eer  brauft  an 
i^nen  Dorüber,  mit  SJlül^e  finben  fid^  bie  beiben,  bie  in  fanften 
©c^Iummer  cerfunfen  maren,  gur  Dberroelt  gurücf  unb  merben 
am  näcf)ften  2:age,   al§  fie  i^re  @ef(f)icf)te  ergäJiIen,  von  „argen 
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SD^ä^rd^eufeinben"  oerlac^t.  ®a§  roütenbc  §eer  fei  ber  §ecre§5ug 
einc§  Sftau6ritter§,  ber  treue  @(fart  aber  ein  alter  @rei§  gercefen, 
ber  if)nen  ein  S^ac^tlager  geboten  l^abe. 

3Jian  fie^t,  raeiter  fann  man  bie  SJ^tfd^ung  ber  t)erf(^tebenen 
Sagenftoffe  md)t  treiben :  2;iec!  fte^t  ^ier  rceit  gurücf.  @§  rourbe 
fc^on  barauf  ^ingeroiefen,  ha^  ficf)  ni^t  nac^roeifen  lä^t,  ba^  er 
bie  (Sammlung  ber  grau  9^aubert  gefannt  l^at.  2SieIe§  fprid^t 
bafür,  Diele§  bagegen.  2luf  bie  ©agenmifd^ung  fann  man  fein 
üßgu  großes  @en)id)t  legen,  bot  fie  allgemein  cerbreitet  mar ;  aber 
rca§  fofort  auffällt,  ift  bie  Sl^ntid^feit  in  ber  S3ermengung  von 
2;raum  unb  2ßirfli(^feit.  @§  mirb  unfic^er  gelaffen,  ob  bie  beiben 
^aufleute  fic§  in  ber  90^onbna(f)t,  angeregt  bur(^  il^re  eigenen  @r= 
gäl^Iungen,  nur  eingebilbet  ^aben,  ba^  fie  in  ben  Serg  entfül^rt 
mürben  unb  ben  ^^orübergug  be§  milben  ^eere§  erlebten,  ober 
ob  ber  2^raum  gur  2öirflid)feit  rourbe.  2)iefelbe  Unfi(f)erf)eit  bleibt 
ja  au(^  in  anberen  2:iecffd^en  ©rgäfilungen  prüd,  am  meiften  für 
bie  Sefer  ber  2;annen^äufergefcf)i(f)te.  ^er  unbebingte  finblic^e 
©laube  an  bie  9BirfIi(f)feit  ber  Söunberraelt  fef)(t  fomo^I  ber  grau 
SRaubert  mie  2;iecf.  ®ie  ©leid^fteltung  oon  ©cfart  unb  2ann= 
pufer,  bie  '^ied  nic^t  fennt,  fommt  gan§  auf  bie  9^ed^nung  ber 
grau  S^aubert  unb  gibt  einen  roicf)tigen  @runb  gegen  hu  SIn= 
nal^me,  ba'^  ber  ®i(f)ter  feine  S3orgängerin  gefannt  f)at.  2)a§  ift 
fidler,  al§  aEeinige  Quelle  ber  Sietffd£)en  Stannpuferergäl^Iung 
fommt  biefe  oerraidelte  ®ef(f)id^te  nic^t  in  33etra(f)t,  benn  bagu  ift 
bie  SSiebergabe  bei  bem  S^omantifer  bo(f)  oiel  gu  einfacf),  unb  e§ 
gehört  fc^on  eine  Kenntnis  be§  ©toffe§  ba^n,  um  bie  alte  ©age 
in  ber  Bearbeitung  ber  grau  9laubert  roieberguerfennen. 

(Ergebnis  ber  Quellenunterfuc^ung. 

®a§  @rgebni§  ber  Unterfucf)ung  mu§  ba^er  lauten,  ba^  nod^ 
ni(f)t  gu  erfennen  ift,  rool^er  2iecE  ^)  mof)!  bie  alte  ©age  genommen 
l^at.  ©ine  unmittelbare  literarifc^e  S3orlage  ift  nidE)t  feftguftellen, 
aber  bafe  fie  oori^anben  mar,  lö^t  fid^  oermuten,  ba  eine  münblid^e 
Überlieferung  für  ba§  18.  i^a^r^unbert  gar  gu  unfic^er  ift.  ^a= 
gegen  lä^t  fic^  gegen  bie  annähme,  ba§  %kd  bie  ©age  irgenb= 
mann  oon  einem  greunbe,  ber  fie  auf  literarifd^em  3Bege  fennen 
gelernt  ^at,  mitgeteilt  mürbe,  natürlid^  nicl)t§  anfül^ren;  oielleid^t 
ergä^lten  i^m  9loDali§  ober  31.  3ß.  ©c^legel  oon  i§r,  aber  ba§ 
bleiben  bod^  alle§  IRotbei^elfe  unb  leere  Vermutungen,  o^ne  ba^ 
fi(^  irgenb  etroa§  ©id§ere§  fagen  lie^e. 


^)  9n§  Äuriojum  fei  ongefüfirt,  baB  tut  ^a\>.  6  bei  „33at)ttf(f)en  .^iejel"  ein 
Sterntütrt  öon  3;ann!^ufcn  eine  SRoUe  fpielt. 

Wertet.  5 
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®ic  @nge  mar  i^m  in  einfachen  ©runb^ügcn  auf  jcben  i^Qf^^ 
bcfannt.  @r  nm^tc,  ba^  Staunl^äufer  in  bcu  93enu§ber9  ging, 
bort  l^ö(f)ftcn§  irbifcf)G§  ©lud  geno§,  loieber  auf  bie  @cbe  gurürf^ 
feierte,  beim  ^apftc  üergebli(^  ?lbfotntion  erfle'fite  unb  bann  au§ 
S^erj^mciflung  ron  neuem  im  93enu§bcrg  nerfd^manb. 

STiccfS  53cF)anbIung  bcr  6agc. 

5öa§  er  nun  au§  biefem  (Stoffe  gemarf)t  f^at,  gel^t  gang  über 
ba§  ]^inau§,  ma§  er  i^m  bot.  ^er  (Srf)roerpun!t  liegt  für  i^n 
^um  großen  2::eil  auf  ber  Scantmortung  ber  f^rage,  mie  Xanncn= 
l^äufer  in  ben  93enu§berg  fnm.M  ®af)er  f)at  er  ba^^  2;antilE)öufcr= 
fc^icffal  in  einer  feltfamen  ©inüeibnng  gcbrad^t,  unb  für  bie 
Ginjelgüge  ber  fd^aurigen  @efd)ic!£)tc  fann  man  \'t\n  burd^au§  ni(f)t 
aB  ©rfinber  in  5Infprucf)  nel^men. 

(Sine  .f>anblung  noil  non  ©rauen  t)at  ^kd  erfonnen.  S[Ran 
mirb  nid^t  irren,  menn  nmn  annimmt,  ba^  l)ier  ber  ©inftufe 
©f)afefpeare§  unb  gan^  befonber§  bcr  fcfiaurigcn  9^itter=  unb 
©eifterromanc  mirffam  geraefen  ift.  ©in  altc§  beliebtet  SJiotio 
bilbet  bie  ©runbtagc;  gmei  SO^änner  lieben  ein  unb  biefclbe  %m\x. 
^m  S^itterbrama  ^)  ift  gerabe  bicfer  3ug  fel^r  beliebt  gcroefen,  aber 
ciud}  bie  5^erfertiger  biefer  ©tüdfc  l£)atten  il^r  Sorbilb  in  Dramen 
bee  @turme§  unb  ®range§;  e§  braucht  nur  an  ben  „^uliu§  Don 
^arent"  non  ßciferoi^  erinnert  ^u  roerben.  S3ei  ^ied  ift  biefc§ 
S^ema  nur  eben  al§  ©runblage  benu^t,  auf  ber  er  feine  ®e= 
fd^i(f)tc  aufbaut.  2öeld)e  S'olgen  unglücfiicf)e  Siebe  f)aben  fann, 
:^at  er  aber  breit  gefd^ilbert.  2)a§  18.  ^a|r§unbcrt  liebte  aud) 
biefc§  %t)cm.a.  Unglüdlid^e  Öiebe,  roie  oft  mirb  biefer  ©toff  be= 
t)anbelt!  '^ie  gurücfgefto^enen  Sieb^aber  geraten  meift  in  93er= 
gmeiflung,  lofen  fid^  non  ben  SD^enfd^en  lo§  unb  fliegen  in  bie 
(Sinfamfeit.  So  uerlä^t  <5rroin  in  ©oet^eS  ©ingfpiet  fein  93atcr= 
f)au§  unb  fpicit  in  einem  ftitlen  Sale  ben  ©remiten,  bi§  feine 
©Imire  roieber  gu  it)m  fommt.  -Tied  l^at  biefen  beliebten  Qn^ 
nerfd^iebene  'iSlaie  in  feinen  SBerfen  angebracE)t.  25or  unglüdlid)er 
Siebe  fliegt  HImanfnr  in  bie  ©infamfeit,  rco  er  einen  alten  ©in= 
ficbler  trifft,  ber  il)n  gur  Sf^üdfe^r  in  bie  Sßelt  anl)alten  milf. 
5lber  fobalb  biefer  erfährt,  ma§  älmanfur  gu  feiner  glud)t  Der* 
anlaßt,  nimmt  er  i£)n  gern  bei  fid)  auf,  benn  aud)  er  ift  au§ 
bem  gleid)en  ©runbe  ©remit  gemorben.  ^elicanu§  im  „^erbino" 
eilt  Don  ben  9}lenfc^en,  nad)bem  i^m  feine  ©eliebte  oertoren  fd)cint, 
aber  er  mirb  ber  Sßelt  gurüdgegeben,  fobalb  er  fie  roieberfinbct. 
9lber   nic^t   immer   enbet   ba§   ®rlebni§   l)eiter.     Slbballal)    mirb 


')  l  (Slftcr,  %ami1iäü]ix. 

-)  D.  «roJim,  3)ag  9tttterbratna,  Cueücn  unb  gorfc^unflen,  1880,  ©.  156. 
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burrf)  feine  öiebe  tn§  SScrberbeu  geftür^t  Dcrrät  [einen  93ater  unb 
enbet  im  Sßa^nfinn.  93alber  im  „SBittiam  ßoDell"  gerät  burd) 
feine  unglücftic^e  2ie6e  in  feine  traurigen  ^^^ftänbe,  finbet  burd) 
ncue§  ®iM  feine  9flettung  unb  gel^t  gän§Ii(^  oerloren,  al§  il^m 
auä)  biefe§  jerbric^t. 

©in  SD^otit),  ba§  aEerbing§  erft  nad)  Sied  fel^r  beliebt  ge= 
morben  ift,  finbet  fi(^  in  ber  ©rgö^Iung  fc!f)r  pbfd^  angebrad)t 
^n  einem  rounberbaren  ©arten,  in  ben  fi^  ber  Sannenpufer 
Derirrt,  finbet  er  feine  ©cliebte.  Tlan  ben!t  an  ben  feenhaften 
^3ar!,  in  ben  ©oetl^c§  „neuer  jpari§"  bringt,  ^localis  i)at  biefen 
reigoollen  ^ug  in  ben  „^einric^  üon  Dfterbingen"  aufgenommen 
unb  lä^t  in  ber  ©rjäl^Iung  ber  ßaufleutc^)  bie  ^ringeffin  i^rcn 
beliebten  in  einer  rouiantif^en  Umgebung  finben;  in  @id)enborff§ 
„3If)nung  unb  ©egenmart"  berichtet  ber  §elb  t)on  feiner  ^ugenb 
ä^nli(^e§^)  unb  im  „Staugenid^ts"  ift  er  entfpred^enb  bem  gangen 
romantifc^en  ®^ara!ter  ber  ©rää^Iung  ftänbig  mieberl^olt. 

©inen  ganj  neuen  3u9  ^at  2;ied  in  bie  2;annpufergefd^ic§te 
mit  bem  Derberbenbringenben  .^uffe  eingefügt,  bur^  ben  ber  i^reunb 
mit  in  ben  2Ibgrunb  geriffen  roirb.  ^iefe  2Bir!ung  be§  ^uffe§ 
eine§  S3erflud)ten  ift  eine  felbftänbige  ©rfinbung  2;ied§;  23orbiIb 
roirb  roo^  ber  ^uba§!u^  gemefen  fein,  ba§  SÖiärd^en  fennl  iJ)n 
nid)t  unb  roei^  nur  baoon  §u  berid^ten,  ba^  bie  ©eliebte  Den 
beliebten  Derlä|t,  roenn  er  fi(|  gegen  i£)r  ©ebot  Don  ben  @ltern 
füffen  lä^t.^)  4a^  ber  ^u^  ben  2:ob  bringt,  bao on  berichtet  bie 
©age  Don  ber  i^fungfrau  non  ^ernftein,  bie  in  ©rittpargerS  „W^n- 
frau"  n)ieber!e|rt.  2lud)  in  §ouque§  Unbine  ftirbt  ber  Sftitter 
burd)  ben  ^u^  ber  Unbine. 

Sann^äufer  §ört  in  ber  ^ugenb  bie  ©efd^id)te  üon  bem 
rounberbaren  ©pielmann,  bie  er  nad^l^er  felbft  erleben  foH.  3II§ 
S3alber  im  „SooeH"  bem  2öa!^nfinn  na^e  ift,  roirb  er  an  feine 
^ugenbeinbrüde  erinnert,  au§  ben  alten  abenteuerlid^en  ©efpenyter= 
gefd|ic^ten  finbet  er  3Inroenbungen  auf  fid)  felbft.*)  S)em  SJJenfajen, 
ber  in  ben  „^^reunben"  in  t)a§  ^cenreicb  entrüdt  roirb,  „fommen 
unroiKfürlic^  . .  .  aUe  (Erinnerungen  aul  feinen  frül^eften  ^inber= 
jähren  jurüd",  ein  25ilb  au§  feiner  ^inb^eit  fäüt  i§m  ein,  ba§ 
bi§  bal^in  nod^  nie  roieber  in  feine  (Seele  gefommen  roar.^)  2l[§ 
^rieberüc  in  ben  „@ieben  Sßeibern  be§  Slaubart"  in  bie  @c^reden§= 
fammer  eintritt,^)   nähern   fid)   i^r   „bie  frü^eften  ©rinnerungen 


')  ^ap.  ö. 

')  I.  ^ap.  5. 

3)  l  Äö^ler,  3ur  SJiörc^enfoxicöung  ©.  169/172,  SBetmar  1898. 

*)  ©c^riften  6  ©.  184,  185,  190. 

")  Schriften  14  ©.  148. 

«)  Stuägabe  1797  @.  144. 
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au§  ben  fernften  ^inberjal^ren,  aße  jene  ©d^recfenSgeftalten".  ^m 
„9ftunenberg"  \)  ^at  ©Eiriftopl^  „tt)oB)l  el^cmal§  Don  ber  fcitfamcn 
Sllrauntüurgel  geprt,  bie  beim  SluSret^cn  fo  l^ergburc^fdEineibenbe 
%'öm  Dön  fid^  gebe,  ba^  ber  SHenfc^  üon  il^rem  ©eroinfel  rDal^n= 
finnig  racrben  muffe",  unb  fein  93ater  ergöl^Ite  i^m  üon  ben  fur^t= 
baren  ©ebirgen.  Später  erfäE)rt  er  ba^  Seib  unb  ba§  Soden  ber 
91atur  furchtbar  an  ficf)  felbft. 

2)urd^  S:annf)äufer§  ©d^ulb  roerben  bie  ©Itern  gugrunbe  ge= 
rid^tet  unb  im  @Ienb  finbet  ber  ©o^n  fie  mieber.  @o  gerftört 
SJled^tilb  in  ben  „Sieben  Sßeibern  be§  93Iaubart"  ben  ^rieben 
i^re§  5Sater§  unb  nie  üerminbet  fie  bie  (Sd^ulb.^)  ©Eiriftop^  im 
„O^unenberg"  gel^t  in  bie  SBelt,  unb  roä^renb  er  fort  ift,  ftirbt  feine 
SRutter,  unb  ber  93ater  fud^t  cor  @ram  ben  @ol^n.  ©rauenooll 
ift  ber  Sluftritt  gef(f)ilbert,  wu  Sannpufer  in  fein  @Iternf)au§ 
gurütftommt.  @r  finbet  fein  ©egenftücf  im  „3IbbaEal^".  Seinen 
93ater  l^at  51bballaf)  oerraten  unb  in  einen  furcf)tbaren  Sob  ge= 
fül^rt;  ba§  oäterlid^e  ^au§  finbet  er  mieber  ooÜer  Seid^en  nac^  bem 
blutigen  Kampfe,  ber  fid)  entfponnen  l^atte.  @r  umfängt  bie  ßeid^e 
feineB  93ater§,  fd^redlic^er  Söa^nfinn  ruft  Jöifionen  l^eroor,  am 
a^orgen  rairb  er  tot  auf  ber  @rbe  mit  oergerrtem  ©efid^t  auf= 
gefunben,  gang  äl^nlicf)  mie  SCannpufer.**)  2öie  biefem  bie  $8ilber 
feiner  Altern  erf(l)einen,  raä^renb  „ein  ©d^ein  gleid^  ber  erften 
SJiorgenröte  burtf)  ha§>  bunüe  ©emad^  flog",^)  fo  ergel^t  e§  auc^ 
ßooell:  „^lö^IicE)  fuf)r  mie  ein  93li^  ein  ©chatten  über  bie  Sßanb 
Ifjinroeg,  ber  gang  bie  Silbung  feine§  S3ater§  lEjatte"."^)  93erglid)en 
mit  ber  ^eim!ef)r  5;:annpufer§  barf  aud)  bie  Slüdfei^r  ©ternbalb§ 
gu  feinen  Pflegeeltern  roerben:  „;^n  ber  ©tube  fa^  feine  9Jtutter 
mit  oerbunbenem  5?opfe  unb  meinte;  al§  fie  i^n  erfannte,  meinte 
fie  nod^  l^eftiger.    2)er  93ater  lag  im  SBette  unb  mar  fran!".^) 


S)ie  (Elemente  oon  2annen{)äufer§  ®^ara!ter. 
^^fpc^opatl^ifcEje  Veranlagung. 

®er  6;f)arafter  Sannpufer§,  über  ben  bie  ©age  gar  nid)t§ 
auSfagte,  lEjat  burc^  2:ied  eine  gang  eigenartige  5Iu§beutung  er= 
fafiren,  bie  auf  fein  eignet  Sßefen  äurüdgeE)t.  93on  ilf)m  gilt  ba§, 
wa^  oon  SooeH  fc^on  gefagt  rourbe,  2;annpufer  roirb  faft  ein 
mbilb  be§  2)ic^ter§  felbft. 


1)  ©(^rtften  4  ©.  216,  218. 

2)  Sluggobc  1797  13.  Aap. 

3)  ©c^rtftenS  ©.  124,  241  ff. 
*)  ©c^riftcn  4  ®.  207. 

")  ©(Triften  7  ©.  18. 

«)  Sluggobc  1798  I  ©.  79. 
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Utiätreifcl^aft  ift  eine  pf9(|opat^i[(^e  S3eranlagung  für  hen 
gelben  feiner  @ef(^i(f)te  üorauggufe^en.  %kd  felbft  ^at  fic  gel^abt. 
(Sein  S3iograp'^  ^öp!e  l^at  §um  großen  Seil  nad^  eigenen  ®r= 
gä^Iungen  be§  alten  2;ierf  au§  feiner  §ugenb  unb  feiner  fpäteren 
Qeit  man(f)e§  üon  ben  franf^aften  ßuftänben  berichtet,  bie  uor 
üllem  ber  §erann)acf)fenbe  burc^gumadfien  ^atte.^)  Sßie  fein  2^annen= 
pufer  litt  au<i)  er  oft  unter  einem  eingebilbeten  ©c^ulbgefül^I, 
ha§  i^n  nic^t  Io§Iie§  unb  bi§  gur  SSeräraeiftung  trieb.  2)a  glaubte 
er  fid^  oerloren,  lief  auf  bie  ^ird§pfe  unb  rief  nad^  bem  Steufel. 
©ein  53alber  im  „SCBilliam  Soüell"  a^mt  i^n  na(f):  er  „buxä)= 
ftrid^  ...  bie  toten  ©efilbe  unb  rief  alle  ©efpenftcr  l^erbei  unb 
gab  i^nen  ©eroalt  über  fic^".^)  S3eim  angel^enben  ^aifer  5Ibra= 
|am  Sonelli  ift  ba§  ©raufige  gefd)rounben,  roenn  er  mit  feiner 
©ererbe  ben  ©atan  gitiert  unb  einen  ^a!t  mit  il^m  fd^Iie^t.^) 
SBirüid^feit  unb  ©inbilbung  gingen  bei  %kd  oft  einen  engen 
93unb  ein.  ^n  feiner  ^ugenb  lief  er  einmal  in  feiner  93aterftabt 
93erlin  uml^er  unb  raupte  nidf)t  me^r,  roo  er  fid^  befanb.  ®r  fragte 
einen  S3orübergel^enben  nadE)  ber  ©tra^e,  unb  al§  biefer  i^m  bie 
SJ^arfgrafenftra^e  nannte,  rou^te  ber  ä?üngling  nid^t,  in  roeld^er 
©tabt  biefe  läge,  fo  ha^  ber  ^Befragte  fic§  gefoppt  glaubte  unb 
erzürnt  eine  heftige  Slntroort  gab.  Xied§  ^enfc^en  gel^t  e§  ai)n= 
lid^.  Slbballa^  fragt  f d^merglic^  *) :  „5lu§  einem  Traume  !omme 
icf)  roieber?  ...  O,  roo  fängt  bie  2Bal)rl)eit  an?",  unb  Omar 
fpri^t  ba§  @leidE)e  au§:  „SCöer  !^at  nic^t  fd^on  irgenb  einmal  fo 
lebenbige  ©eftalten  im  Straum  gefeiten,  ba^  er  i^n  Söal^r^eit 
nennen  möd^te?"^)  S3alber  im  „SöiHiam  ßooeli"  fd£)roinbet  ba§ 
S3erou^tfein  baoon,  roa§  S^raurn  unb  SBirflid^feit  ift.*)  ;^m  „9Ser= 
gauberteu  SBalb"  finbet  fic^  2l§nlic^e§,  unb  bie  93ifion  in  ben 
„93rübern",  bie  einen  9Jlenfd^en  fo  furdE)tbar  betört,  ba^  er  auf 
bie  Reifen  nid^t  achtet  unb  fc^lie^lid^  gerfd^mettert  am  S3oben 
liegt,  roeift  auf  bie  gleid^e  @rfi)einung.'0  iiefe  SSermifd£)ung  oon 
Sraum  unb  9öir!li(|!eit,  bie  im  „S3lonben  ©fbert"  unb  in  ben 
fpäteren  „9Jlär(^en"  ^)  fo  furchtbar  in  @rfd£)einung  tritt,  roar  tief 
in  Siecf§  SBefen  begrünbet.  @ine  literarif^e  Slnregung  läfet  fid^ 
nur  oermuten.    5lm  ©d^luffe  ber  fd^on  l^erangegogenen  @efc^idE)te 


')   f.   btc  Sufammenftenung  bei  §emmer,    Sie  Ulnfängc    S.  %itd§   1910 
€.  193  ff. 

•^)  ©c^riften  6  ©.  228. 

Schriften  9  ©.  297. 

©cöriften  8  ©.  155. 
»)  Schriften  8  @.  160. 
«)  Schriften  6  <B.  171. 
')  Schriften  8  8.  243  ff. 
«)  ©c^r{tten4. 


^i 
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„^cr  5:^Drn)äcf)ter  an  ber  |)ößenpforte"  ^at  ®f)riftian  ^einrid^ 
©pte^  fotgenbe  93etra(^tung  angeftellt:  man  [ie|t,  fo  meint  er, 
„rote  oft  eine  f leine  geringe  Urf adE)e  roidEitige  unb  gro^e  t^olgen 
reranla^t.  5lu(^  ift  mir  ^anfen§  2öa!f)nfinn  ein  neuer  Seroei^, 
roie  mäcf)tig  unb  [tar!  erfi^te,  gefpanntc  @inbilbung§!raft  auf 
bie  @eele  be§  ©Jenfci^en  mirfen  !ann".  @r  ^atte  oon  ber  ^öUe 
nur  bie  aUgemeinften  SBegriffe  unb  bodE)  f(f)uf  i^im  fein  SBa^nfinn 
gang  neue:  „0  e§  liegt  bodf)  nod^  fo  Diele§  in  ber  ©eele  be§ 
S[Uenf(f)en  oerborgen,  lia^^  mir  ni(^t  ergrünben  !önnen,  oft  nur 
burcf)  Qu^aU  erfahren  unb  ftillfd^roeigenb  anftaunen  muffen".*) 
@§  foll  nid)t  bef)auptet  roerben,  t)a^  bie  SSorte  ^ierf  gu  feiner 
©rgäl^Iung  reranla^t  l)ätten,  aber  bie  Übereinftimmung  ift  bod^ 
immerhin  auffallenb,  bie  ficE)  graiftfien  biefen  S3etracf)tungen,  2iedf§ 
eigenem  Söefen  unb  bem  ®^nra!ter  ber  ^annpufergefc^id^te  finbet. 
®cr  ^idE)ter  'i)at  ©pie^  gelefen.  2öenn  er  im  „^eter  Öebere(f)t"  ^j 
nur  furgroeg  ueröditlidE)  oon  ben  (£ramerfdE)en  9ftomanen  fprid^t, 
fo  berid^tet  er  1793  S3ernt)arbi,  ba^  er  einen  9f^oman  t)on  ©pie^ 
gelefen  l^at,  in  bem  biefer  eine  @oIbfuct)ergefct)idE)te  beE)anbeIt  l^at 
unb  fügt  l)inäu:  „kennen  ©ie  ba§  S^^^"^"  ®^  ^ft  ^^^^  it)of)I 
möglid^,  ba^  ber  ^idE)ter  auc^  biefen  93anb  ©rgälilungen  in  bie 
^anb  be!ommen  !^at,  unb  ift  e§  guoiel  gefagt,  roenn  man  meint, 
ba^  bie  93emerfungen  ron  ©pie^  alte  (§eban!en  geroedEt  l)aben? 
^ie  Otl)nli(f)!eit  beiber  @efdE)idE)ten  f e^t  ja  audE)  fonft  in  ©rftaunen ; 
^ier  wie  bort  glaubt  ein  SJlcnfdE)  in  einer  ©efüJ^lSoerroirrung  fid^ 
lo§gelöft  Don  ber  9D^enfcl)'E)ett  unb  in  bie  §ölle  »erfe^t. 

Unerfättlic^feit. 

©ine  furd)tbare  UnerfättIicE)!eit  erfüllt  ben  Siedfd^en  2;annen= 
Käufer.  @§  ift  bie  in§  S^ragifc^e  gefteigerte  romantifc^e  ©e^nfuc^t, 
bie  bie  UnenblidE)!eit  ergreifen  miU  unb  nid^t  befriebigt  roirb.  ^iedE 
Ijüt  fie  ftet§  gefannt.  grül)  fe^en  bie  3ßi^9"iffß  für  biefe  furc^t= 
bare  Unrul)e  ein,  gerabe  bei  bem  ^erann)adE)fenben  roirb  man 
^u^crungen  einer  foldE)en  ©eelenftimmung  am  el)eften  begreifen. 
SSon  feiner  Steife  nad^  (Srlangen  fd^reibt  er  an  feinen  berliner 
SeEirer  unb  ^reunb  S5ernl)arbi  ■^)  über  biefe§  ©treben  nad)  immer 
neuem  @enu^,  unb  in  bemfelben  ©riefe  begegnet  fpäter  baB  ®e= 
fül^l  ber  @infd)rän!ung,  roie  e§  au§  bem  „SBertl^er"  befannt  ift. 
2ll§  reifer  SJlann  l)at  Siecf  gemußt,  ba^  unerfättli(^e§  ©treben 
ben  9D^enfdE)en  lebensunfähig  mad^t,  aber  nod^  tief  erfd^ütternb 
roirfen  feine  Sßorte,  roenn  er  über  9^aumer§  SRooeüe  „SJiarie" 


^)  ft-Ietne  eriö^lungen,  fjronffurt  1798,  I  @.  260. 

•^)  Schriften  15  S.  7. 

^J  2lug  iBatnfiagens  iJJac^laB  I  S.  191. 
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fc^rcibt  ^) :  „^a§  alte  Problem  be§  @eifte§,  ber  fic^  beraubt  roirb. 
®a§  enbct  mit  9f?e[ignation".  „9J?itteImäBtg  fein,  befd^ränft  fei» 
unb  |ic^  fü()Ien,  e§  ift  benn  boc^  bie  Slufgabe  be§  ßeben§,  al§ 
2eben§."  ^eutlid^  erfennt  man  au§  ben  Söorten,  um  rceldjc 
©mpfinbungen  e§  fid)  ^ier  ^anbelt.  ®er  SDi^enfcf)  miff  t)a§  ®an^e 
ber  Sßelt  genießen,  unb  ba§  fann  er  nid)t,  barutn  geE)t  er  gugrunbc. 
Xiccf  erfennt,  t)a^  e§  auf  SD^äfeigung  anfommt,  aber  er  fügt  l^iuäu, 
üor  ©efpenftcrn  ift  ber  SJ^enf^  nid)t  fidler.  @r  cermag  fd^on  biefe 
©t^arafteranlagc  be§  9}^enfd^en  ^iftorifä)  gang  rid^tig  eiuäufteHen 
unb  meint,  ®oet{)e  fonnte  in  ber  „©tella"  fc^on  einen  sSenfcfien 
mit  boppelter  Steigung  f(^ilbern,  aber  feinen,  ber  „bte  Söoriuft 
au§  gu  großer  SBoKuft  fliegt". 

5:ierf0  9J^enfcf)en  f)at  biefer  unerfättlic^e  ^rieb  faft  gang  in 
33efi^  genommen.  9^i(|t  immer  tritt  er  in  ber  gleidEjen  5lrt  auf. 
Salb  ift  er  nur  bie  romantifc^e  ©el^nfuc^t  in  bie  ^erne,  in  hit 
Unenblic^feit,  balb  ftürmt  er  roilbcr,  tragifc^er,  oerberbenbringenb 
einfjer.  S3on  ber  erften  ^rt  ift  er  in  ber  „SJIagelone";  ^eter  roar 
e§,  „al§  roenn  ferne  (stimmen  unuerneifimlirfj  burd^  einen  Söalb 
riefen,  er  roonte  folgen,  unb  gurc^t  ^ielt  i^n  gurücf,  bocf)  ^^n= 
bung  brängte  il^n  oor".'^)  Unb  berfelbe  ^eter  ruft  au§:  „;^n  ber 
^erne  roo^nt  mein  Sinn,  idCj  fenne  nie  alle  meine  2Bünf(f)e,  in 
ber  gerne  rao^nt  mein  Sinn".-)  ^.äl^nlic^  tritt  ber  unerfättlicf)e 
^rang  im  „Sternbalb"  gutage.  ®a  fragt  9Rubolf  ben  ^id^ter 
gloreftan:  „t^üf)Ift  ^u  nid£)t  oft...  einen  rounberbaren  Quq 
i)e\m§  ^erjeng  bem  SBunberbaren  unb  ©eltfamen  entgegen?"*) 
„Srinnerung  unb  unbefannte  Se£)nfu d^t  finb  bie  f raufen  ^inber", 
bie  burcE)  bie  3:öne  gu  ©ternbalb  fpred^en.^)  %u  Unerfättlid^feit 
befommt  im  „8ternbalb"  einen  bestimmten  ©l^arafter;  unter  bem 
©influffe  9öa(fenrober§  roirb  fie  gur  unbeftimmten  (Sel^nfud^t  nadf) 
ber  ^unft,  aber  mot)Igemerft  gur  ©e^nfud^t;  befd^ränfen  fann  fic^ 
aud)  biefe  nic^t,  barum  gelingt  i^r  aud^  ni(^t§,  unb  ©ternbalb 
erfennt  fid)  gut,  raenn  er  fagt:  „;^c^  möd)te  gern  alle§  leiften 
unb  barüber  roerbe  id)  am  @nbe  gar  nid^tS  tun  fonnen".^)  Unb 
nod)  eine  anbere  äöenbung  erfährt  bie  Unerfättlid^feit,  fie  rairb 
gum  n)irflid)en  S)on  ^uanBbrange;  finnenfreubig  roie  ®oct^e  ober 
^einfe§  5lrbing^eßo  bUdfen  bie  Mnftler  in  bie  Söelt,  bie  2uft 
roirb  al§  ctma§  @elbftt)erftänblid)e§  genoffen,  im  allgemeinen  auc^ 


')  2ln  SRüumec.    JHaumers  iiebenlertnnerungen  imb  33riefnjec^fef,  2.  4.  1829, 
II  3.  290 

'')  ©rf)tiftcn  4  S.  290. 

»)  ^bititia  6.  297. 

*)  Sternbo(t)§  aSBanberungen  II  S.  54. 

'')  ebenba  ©.  89. 

**)  ©teinbolbg  SBanbenmgeii  II  3.  345. 
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mit  antifer  STRä^igitng,  aber  rote  eine  ©riuuening  üiugt  e§  an 
ben  unerfättitdfien  Srang,  rocnn  Subonüo  aufruft,  ba^  er  alte 
S[Räb(f)en  umfangen  möc^tc.^)  ^n  3:annl^äu[er§  93enu§berg  finbet 
and)  biefc  ©cite  ber  Unerföttlid^feit  i^re  ^efriebigung.  ©erai^,  bie 
grcÖe  @innlid)!eit  mar,  rote  §ar)m  bei  58e[pre(f)ung  be§  „(5tcrn= 
balb"  betont/^)  „ein  frember  tropfen  in  2:iecf§  93lut",  nnb  c§  ift 
auffallcnb,  nid^t  nur  bei  Betrachtung  üon  Sierfg  eigenen  5öerfcn, 
fonbern  Dor  allem  bei  S3etrad)tung  feine§  ßeben§,  eine  roie  üeine 
9^oIIe  bie  [innlic^e  ßeibcnfd^aft  hti  i^m  fpielt.  §at)m  l^at  bie 
[innlic^en  ©d^ilberungen  im  „(Sternbalb"  auf  .^einfeg  „5lrbin= 
g^etlo"  äurücfgefüf)rt,  unb  rcenn  man  im  „ü^unenberg"  ^)  bei  ber 
©d^ilberung  be§  gel^eimen  Sßalbfräulein§  eine  äiinlidje  @Iut 
roieberfinbet,  roirb  man  and)  l)ier  roic  in  ber  ^^ofalinetragöbie 
im  „Sßißiam  Sooelt"  an  eine  frembe  @inroir!ung  ben!en  fönncn. 
Bei  ber  ©d^ilberung  be§  5tufentl^alte§  2annpufer§  im  93enu§= 
berge  fonnte  ber  ®i^ter  natürlich  nid^t  an  ber  2iebe§raferei  ganj 
norüberge^en,  aber  fie  ift  auä)  ^ier  ni(f)t  rcefentlicf).  5lud^  ben 
©tcrnbalb  be^errfc^t  fie  nid)t,  eine  gan§  anbere  Unerfättlid^!eit 
l^at  über  i^n  (Seroalt.  „2öenn  er  fo  in  fein  beroegtc§  ©emüt 
fal^,  fo  roar  e§,  al§  roenn  er  in  einen  unergünblid^cn  (Strubel 
E)inabf(i)autc . .  .  fein  (Stiüftanb,  feine  93eroegung,  ein  raufc^enbe^, 
tofenbe§  Sftätfel,  eine  enblofc,  cnblofe  Söutl^  be§  erzürnten,  ftür= 
genben  @Iemente§."  *)  5Iud^  bie  9D^e(f)tiIb  ^)  in  ben  „Sieben  Söeibern 
be§  Blaubart"  f)at  bie  ©ef)nfu(f)t  unb  ben  Überf(f)roengli(f)feit§= 
brang  in  if)rer  ;^ngenb  gel^abt,  beoor  fie  fid^  in§  ©(enb  ftürgte 
unb  fd^Ied^t  rourbe.  ^m  „^arl  Don  Bernedf"  fagt  ber  i)iener 
©eorg*'):  „Oft  roenn  iä)  fo  au§  ben  roilben  5^älern  ein  oerloreneS 
^agb^orn  l^erauftönen  l^öre,  roei^  ic^  nic^t,  roie  mir  roirb,  aber 
id^  mu^  meinen".  §ier  l^at  ber  2:rieb  fc^on  feinen  bämonifd^en 
©^arafter.  ®er  SJluttermörber  mu^  oon  fid^  berichten:  „0  e§ 
treibt  mic^  fort,  burc^  bie  SBilbniS,  burc^  Sßälber,  id^  fann  mic^ 
nic^t  gurüdEl^altcn".')  Unb  gang  in  ber  ^iecffd^en  Färbung  cr= 
fc^eint  biefer  Srieb  im  „^tbbaÖalE)"  unb  im  „Sooell".  „®in 
eroiger  ^urft"  treibt  SlbballaE)  oorroärts,  oergroeifelt  fragt  er 
fid^:  „Söa§  ift  biefe  unnennbare,  unau§füllbare  ßeere,  bie  mid^ 
ftet§  im  ©enuffe  f o  f alt  unb  tot  ergreift  ?  . . .  5lIIe  meine  Söünfd^e 
brängen  mid^  roeiter  ^inau§  gu  einem  unbefannten  ®t\va^,  §u= 


')  (Sbenba  ©.  272. 

-)  0.  a.  D.  ©.  133. 

=)  ©c^riften  4  ©.  224. 

*)  II  ©.323  f. 

5)  SluSgabe  1797  ©.  130. 

«)  ©d)riften  II  ©.  101. 

")  ©driften  11  ©.  100. 
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treuen  flattert  unftät  ein  ©c^ein  burc^  bie  Dämmerung  unb  rate 
eine  ^olbfelige  (Erinnerung  rainft  e§  mir  §u  —  aber  er  cerlifd^t 
pIö^IidE)  unb  bie  ungeftümen  Sßogcn  raälgen  [id^  t)on  neuem 
burc^einanber."  *)  ©in  anberc§  HJlal  lEjei^t  e§:  „©eit  meiner 
^inbf)eit  brannte  in  mir  eine  unau§Iöfci^li(|e  Ungebulb,  aUe§>  ^n 
erfal^ren  unb  ju  roiffen,  roa§  nur  in  ber  ©eele  be§  9JJen[ci^en 
iftaum  fönbe . . .  9Jiein  23erftanb  raollte  ba§  Unenbli(f)e  um= 
fpannen  unb  \)a§  Unbur^bringli(f)e  burd§bringen."  ^)  ^a,  fo 
fur(f)tbar  ift  in  ben  9Jienf(|en  biefer  ©rgällung  ber  bämonifd^e 
Strieb,  ba^  [ie  glauben,  bie  ^ölle  l^abe  fic^  nac^  il^nen  aufgetan "') 
ober  baüon  fpre(f)en,  ha^  bie  ^öQe  in  iJ)rem  ^erjen  raol^ne.  @ben= 
fo  fprid^t  SBittiam  Sooefi  „oon  jenen  feltfamen,  fc^auernben  2r^n= 
bungen,  bie  un§  unraiberfte^Iic^  rounberbaren  9Jiäd)ten  entgegen^ 
brängen".*)  Unb  ä^nlid^  etxoa^  früher  ^):  „2ßel(f)er  böfe  @eift  ift 
e§,  ber  un§  burc^  aUe  greuben  anroin!t?  @§  lorft  un§  t)on  einem 
^age  pm  anberen  l^inüber,  roir  folgen  betäubt,  ol^ne  gu  raiffen, 
rao|in  roir  treten  unb  finfen  fo  in  einer  oeräc^tlidfien  2:run!cn= 
lEieit  in  unfer  ©rab."  Unb  gan§  tiecfifc^  ift  e§,  menn  ßooell 
fagt^):  „3öeld^e  unnennbare,  roe^mütige  @el^nfu(^t  ift  e§,  bie  micf) 
gu  neuen  unge!annten  ^reuben  brängt?  —  ^m  ooKen  ©efül^Ie 
meines  ©lüdfeS  ergreift  mid^  !alt  unb  geraaltfam  eine  91ürf)tern= 
l^eit,  eine  bunfle  Sll^nung  —  bicfe  tgrannifc^c  ©mpfinbung,  bie, 
roenn  fie  §errfcf)erin  in  unferer  ©eele  roürbe,  mic^  in  einer 
eroigen  ^ergenSleer^eit  oon  ^ot  gu  ^ol  jagen  !önnte.  ©in 
foId)e§  SSefen  mü^te  ba§  elenbfte  unter  @otte§  §immet  fein, 
jebe  ^reube  fliel£)t  Ejeimtücfifd^  gurüif,  inbem  er  barnatf)  greift,  er 
fte^t  roie  ein  com  @(f)i(ffale  oerp^nter  Santalu§  in  ber  91atur 
ha,  roie  ^jion  roürbe  er  in  einem  unaufprlid^en  marterooKen 
Sßirbel  Bierumgejagt ;  auf  einen  fold^en  !ann  man  ben  orien= 
taUf(f)en  2lu§bru(f  anroenben,  ha^  er  com  böfcn  ©eifte  uerfolgt 
roirb."  ^er  9Jlenf(^  pit  fid^  felbft  für  oerflud^t;  bie  oerlaffene 
^Rofaline  meint:  „^^  roerbe  l^ingejagt  oom  unbefannten  ©eifte 
in  ^ob  unb  ©rab",')  unb  SooeU  fagt  gleich  am  anfange  be§ 
9f^oman§  oon  fic^  felbft  prop^etifc^ :  „'3)i(f)  roerben  alle  9Jlenfc^en= 
freuben  flielienJ'  **)  ®iefe  SJJenfc^en  gepren  gu  benen,  oon  benen 
Zied  in  einem  Briefe  an  (Solger  fpric^t,  roenn  er  feiner  Über= 
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jeugung  ^luebrucf  gibt,  ha^  man  burd^  bic  blo^e  ©egenmart 
man(f)er  SD'^enfc^en  5Uin  Srf)lec^ten  gcfül^rt  roerbe.')  SDIan  [ie|t, 
iDte  tief  ber  ©taube  an  ben  ^^lud^,  bcr  auf  manchen  S?^enf(f)en 
laftet,  in  %ud  SSur^el  gefaxt  l^atte,  uub  man  n)irb  fid^  nic^t 
rounbern,  roenn  ber  5^annen^äufer  benfelben  ©ebanfen  äußert. 
2tud^  er  pit  ficf)  für  uerflucfjt  unb  unrettbar  ber  §öEe  DerfaKen. 

Co§Iöfung  t)ön  ber  SCRenf(f)E)eit. 

i^febe  93erbinbung  mit  ber  9J^enf(f)l^eit  E)at  er  oerlorcn.  3Iuc^ 
biefen  ^uftanb  l^ai  "Hkd  ge!annt  unb  in  feinen  5öer!en  raieber* 
i)olt  gef^ilbert.  „5IImanfur"  fte!E)t  jenfeitS  ber  ©renken  ber  SJJenfcf)* 
|eit,  Omar  im  „5IbbaÜa^"  ge!)t  „unter  ben  9)lenf(f)en  in  einer 
eraigen  ©infamfeit".-)  ^er  „ü^oman  in  S3riefen"  beutet  an,  roaS 
im  ÖODeH  immer  mieber  gum  Slusbrucf  !am :  alle§,  n)a§  mir  mirf- 
Ii(f)e  Sßelt  nennen,  ift  nur  unfcre  ^Biantafie.^)  Söie  bic  eine  ber 
„Sieben  Sßeiber  be§  Slaubart"  cor  i{)rer  ©rmorbung  fagt:  „i^c^ 
fte^e  auf  bem  legten  ©dfftein  bcr  3^it",'')  fo  ge^t  e§  üielen  STied^ 
fd^en  SD^enf(f)en.  ©ie  ^aben  bie  ©renken  ber  9DfJenfc^()eit  über* 
fdE)ritten  unb  ha§  ®ntfe^en  ftarrt  fie  an.  SlbbaHa!)  fagt  oon 
fi^ :  „2Ö0  eine  emige  @infam!cit  auf  taufenb  95erberben  brütet . . ., 
bort  ift  bie  §cimat  meiner  ©eele .  . .  nur  meine  93eräd^tIidE)!eit 
bleibt  mir  übrig  unb  bie  ^ölle,  bie  E)inter  mir  raft."  **)  ©eine 
„Sßünfd^e  reid^en  nid^t  mel^r  gur  Sßelt  gurüdf",^)  „mie  ©efilbc  ber 
9lidE)terfd^affung  ftretft  e§  fid^  Dor  mir  au§,  voo  nod^  \)a§  roilbe 
®^ao§  ungeorbnet  liegt".  Omar§')  „©ebanfen  backten  ba§  Un= 
gcbadE)te,  (er)  roar  über  bie  fcrnften  ©rengfteine  bcr  9Jlenfcf)!^cit 
§inau§gefd§ritten  unb  roanbelte  nun,  ein  frembcr  ^ilger,  jcnfeit 
bem  ßeben  auf  ber  bürren  ^eibe".  2)cr  fcf)redEIi(f)e  9labir,  5U  bem 
er  roanberte,  fpric^t  in  Slfgenten  gu  i^m,  „Don  benen  fein  fterb* 
Iid)e§  £)]^r  eine  Sl^nbung  I)at  unb  J)aben  fann".^)  SBitliam  SodcU 
berichtet  oon  großen  ®efü{)Ien,  „bic  ben  ©eift  in  bic  Uncnblid^= 
!eit  brängen  unb  un§  au§  unferer  eigenen  Sflatur  i^erauS^eben".'*) 

Sßafjnfinn. 

SBaf)nfinn  ergreift  Sannenpufcr,  Xiecf  felbft  ^at  fidj  i^m 
oft  naf)e  geglaubt,     ©eine  pfr)d)opat§ifc^c  Veranlagung,   bie  gu 
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einer  ungefunben  ©tetgerung  be§  ^l^antaficleben§  führte,  ^at  fi(^ 
in  i^m  bi§  gum  Sßa{)nfinn  gefteigert.  %ux(i)ibax  fitngt  in  einem 
93riefe  an  ^acfenrobcr  *)  ba§  f(f)re(fli(f)e  ©rlebniS  nad^,  iia§  er 
nad^  bem  töricht  lang  au§gebel^nten  93orIe[en  oon  ®ro[fe§  „@eniu§" 
in  ^aße  l^atte.  ®amal§  fd^rieb  er,  ba^  Unglücf  unb  ^raurigfeit 
fein  ©djicffal  con  feinen  frül^eftcn  :3iCi'^ren  l^er  roaren,  ha^  er  nun 
nie  glüdEIicf)  werben  !önne.  S)amal§  in  ber  9Rad^t  nac^  bcr 
töri(f)ten  Überanftrengung  feiner  Gräfte,  roar  if)m  ber  SBal^nfinn 
nal^e.  ©d^rerflic^e  Silber  taudf)ten  cor  i^m  auf  unb  in  oölliger 
©rfd^Iaffung  lag  er  ftunbenlang.  ©päter  f(f)reibt  er, 2)  ba^  er 
ben  ©tauben  l\abe,  ba^  „Söal^nfinn  anftedEe",  „ic^  glaube,  ba^ 
au(i)  ein  SRenfc^  roirüid^  roafinfinnig  roirb,  raenn  er  fic^  einige 
^eit  n)a()nfinnig  fteEt" ;  „ba^  ber  ^idE)ter,  ber  einen  SBaB)nfinnigen 
fd^ilbert,  roirÜiä)  e§  fein  muffe,  baoon  bin  icf)  übergeugt".  «Später 
ift  er  ftärfer  geroefen ;  al§  er  ha§  ^rren!f)au§  in  S3at)reut]^  befu(^t, 
^at  er  guerft  %ux^t,^)  meit  er  nic^t  mei^,  „ma§  ein  folc^er  5ln= 
blicf  auf  fd^n)a(f)e  SReroen  roirfen  fann;  ic^  erinnerte  mid^  auc^, 
n)a§  ä^nlicfje  ©d) ritte  fonft  bei  mir  geroirft  Ratten",  aber  er  mill 
feiner  ©d^n)ädE)e  nad^geben.  ®ie  ©tärfe,  in  bem  93errüdEten  ben 
S9ruber  gu  begrüben,  mu^  i^m  bie  SSernunft  geben.  :^n  bem= 
felben  SBriefe  üingt  bie  (Erinnerung  an  ba§  furd^tbare  @rlebni§ 
in  ^alle  nad^,  menn  er  meint,  bei  bem  S3efud^e  be§  S3ergn)er!e§ 
in  @ötte§grab  lf)abe  er  feinen  ©c^auber  empfunben,  benn  feine 
©inbilbungSfraft  fei  an  roeit  fd£)re(flid^eren  Orten  ein!^eimifc^.  @in 
^Q^enfc^  Don  folc^cr  IReigbarfeit  unb  S^arafteranlage  fonnte  natür= 
Ii(^  leicht  baf)in  fommen,  fic^  roa^nfinnig  gu  füllen,  ©o  ift  bie 
©(|ilberung  roa^nfinniger  2?lenf(^en  in  StiecfS  ^ic^tungen  auc^ 
feE)r  f)äufig,  ©c^on  ber  gefangene  Häuptling  „SIttamobbin"  tobt 
in  feinem  Werfer,*)  bei  „2IbbaIIa!f)"  bridEjt  an  feinem  eigenen  ^od^= 
geitSfefte  ber  SBa!)nfinn  au§,  unb  eine  gemiffc  ©röpartigfeit  ift 
biefer  ©cfiilberung  be§  9lnfänger§  nid^t  abgufprec^en.-^)  ^m  „211= 
manfur"  lieft  man  bie  auffaüenbe  SÖemerfung,  ba^  ber  Sßa§n= 
finnige  ber  mal^rl^aft  ©lüdflid^e  fei;^)  ä^nlid§  erfäl^rt  man  au§ 
ber  ©rgäl^Iung  ;,^er  ^fgc^olog",  ba^  2;DlI^eit  unb  93ernunft  gang 
Dermanbt  finb,')  unb  ironifd^  mirb  in  ben  „(Bkhen  SBeibern  be§ 
Blaubart"   befiauptet,  bk  23erad§tung  be§  2Bal^nfinnigen  fei  ein 
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^rrtum.^)  Selbft  ©ternbalb  ruft  einmal  au§:  „^in  id)  wa^xu 
finnig  ober  roaS  ift  e§  mit  biefem  tf)ödgten  ^er^en?",  unb  in 
bemfelben  9?omane  meint  ßeopolb  gu  gerbinanb,  ber  eine  folc^e 
©ef)n[u(^t  nadE)  einer  raeiblicfien  ^erfon  auf  einem  Silbe  \)at,  ha^ 
er  fi(^  aufmacht,  fie  in  ber  Söelt  gu  fu(f)en:  „®er  Sßal^nfinn  'i)at 
ficf)  deiner  fd)on  bcmeiftert".^)  ^m  „9flunenberg"  aber  ruft 
©E)riftop!§,  al§  i^n  bie  ©ier  nacf)  ben  (Steinen  ergreift:  „^c^ 
fenne  hi^  Söal^nfinn  roo^l".^)  ©inmal  aber  l^at  2;iecE  einen 
Sßajnfinnigen  mit  aßen  SKitteln  feiner  ßunft  gef(f)ilbert,  im 
„SSiniam  ÖoöeH".  ^er  einfieblerifc^e  9J^aler  im  „©ternbalb" 
barf  rao^I  mit  ^apm  al§>  ein  ^lac^fa^re  biefer  @eftalt  angefe^en 
roerben.  SoDefl,  bem  im  ßaufe  feiner  (gntroicflung  ber  2ßa§nfinn 
felbft  ni(f)t  fremb  bleibt,*)  fragt,  al§  fid^  bie  erften  ^^^tl^en  ber 
Umnachtung  bei  feinem  greunbe  S3alber  geigen,  entfe^t:  „^einc 
®eban!en  fönnen  ®i(^  gum  Sßa^nfinn  füJ^ren".**)  halber  ift  ein 
S[Renfd^,  ber  mit  feinem  ^en!en  bie  ©rengen  be§  SHöglid^en  über= 
fd^reitet.  @r  meint,  bie  meiften  ®en!er  fc^euten  nur  üor  ber  ge= 
fälprIidE)cn  SBal^rl^eit  gurücE,  roeil  fie  bem  2öa!^nfinn  nal^e  fei.  9Iber 
erft  bie  fogenannten  Sßal^nfinnigen,  bie  jenfeitS  ber  fterblid^en 
Statur  ftel^en  unb  bie  S^üdffel^r  gur  @rbe  oergeffen,  tun  einen 
23Iicf  in  ba^  ©eifterreid^.^)  ©inmal  fagt  er:  „^cf)  bilbe  mir  ein, 
einen  $8rief  gu  fd^reiben  an  ein  SBefen,  ba§  fid^  nur  meine  ^§an» 
tafie  gefd)affen  ^at  —  o,  idE)  mu^  auff)ören,  auf  biefem  SBege  fann 
man  roal^nfinnig  rcerben".") 

©rauen  Dör  ber  Statur. 
23or  ber  Statur  empfinbet  Stannenl^äufer  ©rauen,  fie  roirft 
mit,  um  feinen  SBafmfinn  §u  roHenben.  Son  ;^ugenb  auf  mar 
bie  9latur  2iecf§  ^reunb,  aber  fo  üiel  23erftänbni§  er  aud^  für 
bie  fd)önen  unb  IiebIicE)en  (Seiten^)  ^atte,  bie  büfteren  ©inbrücfe 
überroogen  bod^.  ;3>ß^ßJ^fciö^  ^^^  ^^^  ^^^  ©ebanfe  einer  2öe(f)fel= 
it)ir!ung  groifc^en  Sf^atur  unb  ©timmung  ber  9}lenfd^en  oon  i^fugenb 
auf  üertraut,  autf)  becor  er  üon  SRoüaliS  auf  fie  Biingeraiefen  rourbe. 
93ern^arbi  gegenüber  i}at  er  il^m  5Iu§brucE  gegeben,  menn  er  ben 
®influ^  ber  ?iatur  auf  ben  SJienfc^en  betont  unb  abfc^mäd^enb 
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baüon  fpric^t,  ha^  ber  poetifd^  gefinnte  9J^enfd§  fid^  in  i^t  n)ieber= 
finbc  tote  in  einem  (Spiegel,  ober  roenn  er  einmal  fd^reibt,  ba'^ 
bie  Statur  i^n  „in  einen  S^aumel  üer[e^t,  ber  an  2öa!^nfinn 
grenzt".  5Iud^  bie  Sie(ffcE)en  9)?en[d^en  oerfpüren  ftet§  il^rc  Der= 
berblid^e  90^acE)t.  Oft  allerbingg  roirb  il^r  beru^igenber  ©inftu^ 
in  roarmen  färben  ge[(f)ilbert.  ®ine  IRaturtrunfen^eit  geigt  fd^on 
„Slbbaüal^":  „O  ha^  id)  biefe  ©öttlid^feit  (ber  IRatur)  an  mein 
^erj  brücfen  fönnte  unb  mit  ©eligfeit  gefättigt  in  ben  ^ol^en 
allgemeinen  Sßo^llaut  gerf liefen ".^)  „STber  ba§  munbcrbare  @es 
fü^l  ber  ©infamfeit  (in  ber  S^^atur)  ma(^t  ii)n  fc^aubern."  ^)  ^n 
ber  ©rgä^Iung  „®er  grembe"  roirb  oon  ber  „unbekannten  %m(!^t 
Dor  unbekannten  ©egenftönben"  in  „bämmernben  3tbenbftunben" 
gefprod^en.^)  SoüeH  roirb  einmal  „burd^  bie  f(f)önfte  S^latur  .  .  . 
in  eine  raollüftige  Srunfen^eit  üerfe^t"/)  aber  in  mand^en  ©tunben 
fönnte  er  [icE)  oor  einem  93aume,  einem  ^iere,  ja  oor  fid^  felbft 
innerlid^  entfe^en.')  ©buarb  S3urton  in  bem  gleichen  9tomane 
fommen  hie  S3tumen,  Kräuter  unb  bie  ^ftangen,  üon  benen  ber 
9J^enfd)  fic^  nöl^rt,  „mie  t)erfü:^rerif(f)e  Söinfe,  roie  bunte  91icf)t§= 
roürbigfeiten  cor,  bie  au§  ber  finfteren  falten  @rbe  ein  boshafter 
^ärnon  emporftedft,  um  un§  roic  ^inber  gutraulicf)  gu  mad^en; 
mir  folgen  nadE),  argroö^nen  nid^t§  unb  raerben  fo  in  unfer 
fc^roargeS,  enge§  @rab  gelocft".^)  9Sie  3IbbaIIa^  ergreift  i^n  „mit 
geroaltigem  (5d)re(fen  ha^  @efü!()I  ber  ©infamfeit^','^)  „e§  mar,  al§ 
roenn  if)n  bie  ©ebirge  uml£)er  mit  entfetten  Stönen  anrebeten".^) 
U(ud^  ber  alte  SInbrea  ift  in  ber  ^ugenb  oon  ber  9^aturfeligfeit 
ergriffen  geroefen:  „Oft  mar  e§,  al§  roenn  bie  Statur  unb  bie 
raufd^enben  ^äume  meinem  ^ergen  pIö^licE)  näf)errücftcn,  unb 
ic^  ftredfte  bann  meine  SIrme  au§,  um  fie  mit  einer  unnennbaren 
Öiebe  gu  umfangen".^)  ©benfo  gef)t  e§  Sternbalb^):  @r  glaubt 
Dor  bem  plö^Iic^en  3tnblicf  ber  meiten  unenblic^en  Statur  gu  oer* 
gelten,  „benn  e§  mar,  al§  roenn  fie  mit  fiergburd^bringenber 
©timme  gu  il^m  !E)inauffpra(f)  .  .  .  grang  ftrecfte  bie  5Irme  au§, 
al§  roenn  er  etma§  Unfi(i)tbare§  an  fein  ungebulbige§  ^erg  brücfen 
roonte."  „grembe  Sßunbertöne  gingen  ben  33erg  l^inab,  unb  ^rang 
fül^Ite  fid)  roie  feftgegaubert,  roie  ein  Gebannter,  ben  bie  gaubernbe 
©eroalt  ftef)en  ^ei^t,  unb  ber  fid^  bem  unfic^tbaren  Greife  tro^ 
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")  Sternbalbl  SSanberungen  1798  II  S.  105. 


—     70    — 

aUt§>  93e[treben§  nicfjt  entreißen  !ann".')  ^ie  9]atur  jiüingt  bcn 
9J^cnfcf)en  in  il^re  ©croalt.  ©rauenüotl  rairb  bte§  ßocfen  im 
„Ü^unenberg" ;  roillenlog  ift  ber  9J?en[cl^  il^m  preisgegeben.  ?tber 
neben  bem  ©tauen  fül^tt  er  äugleic^  ba§  2eib  ber  91atur,  bie 
grofee  fdimerglid^e  SBunbe  in  ^flangen,  Kräutern,  SSIumen,-)  fo 
rcie  fd^on  ©ternbalb  i^re  „l^ergburdEibringenben  (Stimmen"  oernal^m, 
im  ^^raume  cor  ben  bi(f)ten  @ebüfd)en  ein  ©ntfe^en  cmpfanb  ^)  unb 
einen  @d)Qnber  füllte,  ba^  ber  SJ^enfd^  au§  f^elfen  unb  ©rünben 
bie  ©tcine  ^ob,  um  ha§  S3ilb  feiner  ©el^nfuci^t,  ben  2)om,  gu  bauen.*) 
®en  jungen  2;annl)äufer  ergreift  bie  ßieblid^feit  unb  %Mt 
ber  {)errlid)en  Statur  ;^)  al§  er  in  ben  ©arten  feiner  ©eliebten 
!ommt,  padt  if)n  ein  unnennbares  ©e^nen  nadE)  ben  Stofen,  bie 
am  ©ingange  ftefjen.^)  3l(§  bie  ©iferfuc^t  il^n  erfüllt,  ha  irrt  er 
in  ber  SRatur  uml^er  unb  roenn  bie  Söalbftröme  unter  i^m 
braufen,  erf(f)ricft  er  nor  fid^  fetber.')  ®ie  brennenbe  Ungebulb 
möd^te  er  ftiÖen,  e§  brängt  i^n  weiter  hinein  in  unbefannte  f^crne, 
er  möd^te  fic^  in  ben  ©lang  ber  Söiefenfarben,  in  ha§  fü^Ie  ©e= 
braufe  ber  (Ströme  ftürgen.*)  ^mmer  gel^t  bie  9latur  mit  xf)m 
unb  J^ilft  feine  ©cfüf)le  unb  Qualen  Derftär!en.  5Iu(^  im  S3crge 
felbft  erf)öi)t  „ein  ©rauen,  ba§  fo  ^eimlid^  über  bie  S3Iumenf eiber 
i)inftrid)",  hm  entäücfenben  9^aufcf).®) 

^ie  Sluffaffung  ber  ©age  unter  bem  ©influffe 

S3  ö  f)  m  e  §. 

2)urd^  bie  ^Betonung  ber  ^^rage,  raoburd)  Sannpufer  in  ben 
93enu§berg  !am  unb  bie  ©{f)ilberung  biefc§  romantifdien  ®E)arafter§ 
'^at  bie  alte  Sage  eine  eigentümlid^e  Umbilbung  unb  5lu§beutung 
crfaliren.  ^eutfdje  gorfd)er  l)aben  in  ber  Sage  ben  ^ampf  groifc^en 
a§fetif(f)er  Sßeltentfagung  unb  Derberblii)er  ©innenluft  gefel)en/") 
9ftid)arb  Sßagner  l)at  in  feiner  Oper  bem  ^Ringen  groifc^en  irbifci^er 
unb  l)immlif(f)er  Siebe  ben  Doüfommenften  2lu§bru(f  gegeben, 
^einrid^  ^eine  l^at  in  bem  Öiebe  einen  roeltfroljen  ^ug  gefül^lt 
unb  gemeint,  e§  fei  mie  eine  ©cf)laä)t  ber  ßiebe,  „e§  fliegt  barin 
ba§  rotefte  ^ergblut".")    ^lle,   auc^  bie  ©ele^rtcn,  bie  ba§  ßieb 


'-)  ©ternbalb^  SBonberungen  1798  II  ©.  106. 

-)  ©c^rtftcn  4  ©.  237. 

3)  Sluegabc  1798  I  ©.  171. 

*)  ebenba  II  ©.  48. 

5)  ©djriften  4  ©.  202. 

<>)  ebcnba  S.  203. 

")  ebenba  ©.  2iJ5. 

8)  ebenba  ©.  203. 

»)  gbenbo  ©.211. 

^")  51m  bcutlid)ften  ®I[ter  am  ^ilnfange  jcineä  3luffa^e^. 

")  3Serfe,  l^crau^gegebcn  üün  (Jlfter  IV  ©.  432. 
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int  17.  ^afjr^unbert  bc^anbeltcn,  l^aben  Me  Slnroefcn^eit  Xann- 
f)nufer§  im  93erge  al§  eine  2at[a(f)e  fjingcnommen.  ^üt  %kd 
wax  fie  nid^t  felbftDerftänblic^.  2)cr  SenuBbcrg  tüirb  ber  @in= 
bilbung  be§  9ßa()n[inmgen  überlaffen,  unb  bunt  roerben  bie  Ur= 
fachen  ausgemalt,  bic  ben  SJ^enfd^en  gu  feiner  25erirmng  führen. 
(Sine  ift  bie  Unerfättli(f)!eit,  unb  fie]  roirb  im  SBunberbergc  ge= 
ftiflt.  ©ie  befc^ränft  fi^  ni(f)t  auf  tia§  @rotif(f)e,  ja  bic  Stillung 
b2§^  ®on  :3fitönbrange§  roirb  faum  berührt.  ®er  S[Renfd^  erfennt 
biefe§  ©eniefecn  ber  f)ö(f)ften  ©tiHung  feine§  93crlangen§  al§  eine 
©ünbe  an.  ©c^on  in  ber  @traufefcbernerääi)lung  „®ic  greunbe" 
1 797 ')  gelangt  ber  2)i(^ter  gu  berfefben  $ßerurteilung.  ^n  i^r 
roirb  ein  SJienfcf)  burcf)  einen  Sraum  in§  §eenlanb  entrürft,  roö 
er  alle§  erroünf(f)te  @IücE  finbet  9Ibcr  balb  fel^nt  er  fi(f)  nac^ 
ber  2äufc|ung  ber  @rbe,  fort  au§  bem  ßanbe,  ba  alle  (S(f)leier 
niebcrf allen,  gurücf  gur  Söett  mitjtjren  fleinen  greuben,  mit  if)rem 
2Se(f)feI  t)on  ßeib  unb  ©lüdE.  Übermenfc^lic^e  ßüfternl^eit  legen 
un§  bie  i^een  an§  ^erg,  bie  roir  nid^t  ertragen  fönnen.  9Jian  |at 
biefe  5Iuffaffung  platten  9^ationali§mu§  gef^olten,  aber  c§  ift  bo(f) 
rool)l  mel)r.  2)er  S)ic!^ter  fannte  bie  furchtbare  Unerfättlid£)!eit,  bie 
ßoDeß  in§  ©lenb  getrieben  l)atte;  mit  ber  Sefd^ränfung  auf 
biefe  2ßelt  unb  i^re  ©d^ön^eit  rooHte  er  cerfu^en,  il^r  gu  ent= 
fliel)en.  ®er  @ebanfc  eine§  ßanbe§  be§  @lü(fe§  erfc^ien  i^m 
freoel^aft.  Unter  bem  ©inftuffe  9f|icolai§,  beffen  ruhige  @ic^er= 
l)eit  Stied  berounberte,  ift  biefe  ©rgä^lung  gefdirieben.  ©päter  !am 
ber  unerfättli(f)e  ®rang  roieber,  2;annl)äufer  „oerlä^t  in  fcf)roer= 
mutigem  Staufd^e  bie  fd^öne  @rbe",  roie  e§  in  ben  „f^reunben" 
l)eiBt.  Slber  roieberum  fommt  ber  ®ic^ter  gu  einer  SJerurteilung 
biefe§  S3erlangen§.  @in  anberer  SRann  l^atte  ingroifd^en  begonnen 
auf  i:^n  gu  roirfen :  ber  9]^i)fli!er  ;^acob  SSö^me.^)    33ei  il^m  fanb 


')  ©Triften  14  S.  Ul  ff. 

2j  (Sber^etmcr,  ^acob  93ö^mel  einfluß  auf  %ieä,  öelbclbcrgcr  Siff.  1904, 
irrt,  tDcnn  er  bicjcn  ©influß  gegen  %kd^  eigne  Eingabe  (Schriften  1 1  SSorrebe  LXXII; 
baju  Äöpfe  I  ©.  2  ^9  f. ;  gricfen  11  (S.  159)  fc^on  in  hn  3ett  bt§  'äbbaUafi  tuitfen 
laffen  »iß.  2)ie  Überetnftimntungcn  ätoijdjcn  58ö^me§  „3Iurora"  unb  jenent  3fiontan 
finb  !cine§iöeg§  benjcifenb,  jonbcrn  ganj  allgemeiner  ^rt.  S)a§  93ilb  oon  bem  ©c» 
»onbe,  ba§  bte  Unenblt^fett  umgibt,  finbet  fid^  3.  93.  fd&on  in  5BJieIanb§  „3Rufo=' 
rion" :  „©d^on  fü:^lt  er  fi(^  entfleibct  üom  nieberäie^enben  ©eroanb  ber  Sterblid)» 
feit"  (f.  Slu^gobc  oon  1768,  erfteg  93uc^  S.  33).  (San^  unglaublich  ift  ®ber^eimer§ 
S3e{)auptung,  ia§  ^al^t  1792  würbe  ha§  ©eburtejabr  ber  3tomontif,  benn  bamal« 
lernte  S^tcrf  buri^  Sö^me  bie  ©e^nfucfit  fenncn,  nac^bcm  er  ben  ©omen  fc^on  in 
fic^  gelegt  ^atte.  3)ie  Stritifer  9t.  m.  SJieQer,  2)eutfc^e  Stteraturjtg.  25  ©.  2101  f., 
unb  A.  C(huquet),  Revue  critique  d'historie  et  de  litterature  33b.  58  @.  401 
bi§  402  "^aben  biefe  fettfomc  SBel^auptung  nic^t  fc^orf  genug  abgcroiefcn.  SJaß  für 
tk  fpäterc  3f^it  %kdi  nic^t  58öl^mc§  ©influfe,  tt)ic  ©bcr^eimer  moöte,  fonbern  ber 
Solgerg  in  grage  fommt,  ^ot  ©^önberf,  Sied  unb  ©olger,  93crttner  2)iff.  1910, 
gezeigt. 
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er  ben  ©ebanfen  oon  ber  ©ünbl^aftigfeit  ber  gangen  SBelt.  @ut 
unb  S3öfc  finb  auf  eraig  getrennt,  feitbem  ber  ©atan  fic^  fünb= 
^aft  roiber  ®ott  erl^ob.  ®a§  Überfd^retten  be§  9)la^e§  ift  an 
allem  ©c^ulb/)  roer  mä^ig  bleibt,  ber  roirb  auc^  ©egen  ftiften, 
fo  roie  bie  „Queügeifter",  bie  fid^  nid^t  überleben,  ©rgreifenb 
Hingen  bie  SiRal^nrufe  be§  9J?9fti!er§  an  bie  9Jlenfdjen:  „D  9}lenfcl;, 
roarum  roiß  bir  hu  Sßelt  gu  eng  raerben,  bu  raiHft  [ie  allein 
^aben  unb  l^ätteft  bu  fie,  fo  l^ätteft  bu  nod^  nid^t  S^aum:  ha^ 
ift  be§  2:eufel§  ^od^mutl^,  ber  au§  bcm  ^immel  in  bie  §ölle  fiel. 
2Id^  SJ^enfd),  o  SJ^enfcf),  roarum  tangeft  bu  mit  bem  S^eufel,  ber 
bein  f^einb  ift.  §aft  bu  ni(f)t  Sorge,  er  roerbe  bid^  in  bie  ^ölle 
fto^en?  ...  ®u  tangeft  graifd^en  ^immel  unb  ^ölle."  ^)  Qxüax 
betont  ber  9}?r)ftifer  immer  raieber,  ba^  ber  S[Renfd^  fid^  felbft  gu 
beftimmen  l^abe,  ba^  er  ba^  3ot:nfeuer  felbft  in  fi(|  mecfe,^)  aber 
er  fprid^t  bod)  au§,  ba^  bie  ^öUe  nal^e  fei,  fo  rcenn  er  fagt,  ba^ 
ber  SJ^enfd^  be§  Steufel§  emige§  2ßof)nl^au§  l^ier  mit  fid^  in  feinem 
Öeibe  trage,  unb  roenn  er  immer  roieber  auf  bie  Serberbtl^eit  ber 
5^atur  l^inroeift.*)  ^a  er  berichtet,  ba^  mancher  9J^enfd)  in  ber 
6öEe  mit  lebenbigem  Öeibe  rool^ne,^)  unb  furdEitbar  ift  ber  ©a^, 
ba"!^  bie  ßiebe  ben  au^fpeie,  ber  fid()  gegen  fie  empöre.*')  Stimmt 
e§  SBunber,  roenn  %ied  in  feiner  ©rgäfilung  ben  'Sannenpufer 
bie  ©ünberl^errHc^f eit  oerurteilen  lä^t  ?  ')  9f^id^arb  SBagner  f)at  ben 
©ebanfen,  ba^  bei  9[Renfd^  fic^  nad)  ber  „alten,  unfd^ulbigen  ©rbe" 
,^urüdfe{)nt,  in  gang  anberer  Prägung,  mit  S3efd)rän!ung  auf  ba§ 
@rotifd£)e,  roieber  aufgenommen.  SliedS  5Iuffaffung  näf)ert  fid^ 
ber  Don  ©afton  ^ari§,  ber  über  bie  ©age  oom  9fleid)e  ber  ©ibgHe 
fagt:  2)er  SJJenfd^  feJ)nt  fic^  nad^  einem  Jieid^e  be§  @Iüde§,  aber 
roenn  er  in  if)m  lebt,  oerlangt  er  nad^  ber  @rbe  gurüd. 

Pie  brci  ^aflTttitgen  ber  ftjä^fnng. 

2)er  S)id^ter  !^at  feine  ©rää^Iung  felbft  nod^  groeimal  ab' 
bruden  laffen.  ®a§  erfte  9}lal,  al§  er  fie  in  bie  Sammlung  be§ 
„^|antafu§"  im  ^al^re  1811  aufnal^m  unb  ba§  zweite  Wlal,  al§ 
er  feine  „©diriften"  oon  1828  ab  Verausgab,  ^ie  ^nberungen 
in  ben  brei  gaffungen  finb  gering.  2lm  bebeutenbften  groifc^en 
ben  „9iomantifd^en  ®id)tungen"  unb  bem  „^^antafuS",  roä^renb 

')  Sd)ieblcr§  Slu^gabe  ©.  99. 

2)  ©c^tebLer  ©.  82/83. 

3)  8.  225. 
^)  ©.  166. 

")  ©c^iebler  S.  236. 
«)  ebenbo  ©.  124. 
')  6d)nttcn4  6.211. 
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e§  [i(^  bei  ben  Sfleuerungcn  in  ben  „©d^riften"  nur  um  gang 
feltene  ©trid^c  unb  5lbfcilungen  ^anbelt,  bie  nic§t  l^inbern,  bie 
gaffung  ber  „<B^x^Un"  al§  einen  faft  unoerönberten  ^Ibbrutf 
ber  ^f)antafu§faffung  erfc^einen  ju  laffen.  ^ie  Anbetungen,  bie 
3:iecf  üornal^m,  finb  gan§  unroefentlid^.  ©ad^Iid^  9f|eue§  geben 
nur  wenige. 

©0  i\at  ber  2)ic^ter  im  „^^antafu§"  @.205  bei  ber  ©(fjilberung 
be§  Eliten  oom  S3enu§berge  ben  3uf(i^  roeggelaffen,  ber  in  ben 
„Sftomantifd^en  ^i(f)tungen"  ©.437  fte^t:  „^od^  liegt  er  (ber 
^erg)  in  unferm  beutfd^en  ßanbe".  5Im  Slnfange  be§  2:annen= 
puferabfd^nitte§  l^ei^t  e§  je^t  „ein  ebler  ^iannenpufer",  roäl^renb 
bie  „Stomantifd^en  ®icf)tungen"  ©.  460  noc^  „ber  2;annenpufer" 
^aben.  ©o  toirb  in  ber  @rftau§gabe  com  jungen  ^^^^iebritf)  gc= 
fagt  ©.  461  „er  roarb  älter  unb  oermäEiIte  fid^",  mä^renb  in  ber 
^§antafu§faffung  fte{)t:  „f^riebric^  cermö^Ite  fic^  nad^  einigen 
^Q^un",  unb  „Somantif^e  ^ic^tungen"  ©.  468  meint  2annen= 
pufer:  „@§  waren  inbe^  einige  ^a^xt  Derfloffen  unb  ber  Dritter 
l^ielt  um  meine  ©eliebte  an",  mäl^renb  im  „^t)antafu§"  au§  ben 
ä^al^ren  „einige  SRonbe"  raerben  (©.  228).  ^n  bem  ©a^e  ber 
„$Romantifd^en  5)idf)tungen"  ©.  464  „bie  ^öKe  ^atte  bamal§ 
if)U  Pforten  guerft  ben  armen  SD^^enfc^en  aufgetan",  lie^  ber 
®id^ter  im  „^f)antafu§"  ba§  2öört(f)en  „guerft"  roeg. 

^ie  weiteren  ^nberungen  finb  ftiliftif(f)er  5Irt.  2;iecf  l^at 
öerfu(f)t  an  ben  t)erfd)iebenften  ©teilen  gu  feilen.  9JJand)mal  finb 
i^m  roirflid^  Sefferungen  gelungen,  aGerbing§  of)ne  ba|  man 
immer  fagen  fönnte,  e§  fei  burd^  fie  roirflid)  etn)a§  ®ute§  ent= 
ftanben;  oft  ift  e§  bei  einem  93erfud^e  geblieben,  manchmal  ift 
er  mißlungen  unb  mand)mal  fiel)t  man  nid£)t  red^t  ben  ®runb 
ber  Anberung  ein. 

3lm  meiften  ^at  fic^  ber  ^icf)ter  bie  S3erfe  oorgenommen, 
bie  oft  eine  ©löttung  unb  üor  allem  eine  2)urd§arbeitung  »er- 
tragen !onnten. 

S^erfc^iebene  SD^ale  l^at  er  ba^  S3er§ma^  ftraffer  burtf)gefül^rt 
^n  ben  S3erfen  nad)  bem  ^elbenbudie  ^at  er  ben  3öe(|fel  oon 
^ebung  unb  ©enfung  regelred^t  georbnet,  fo  ha^  feine  Überfüllung 
be§  ä^erfe§  eintritt.  5lu§  „Geblieben  in  feinem  ^au§^'  ©.  426 
ber  „9ftomantifcl)en  S)i(^tungen"  roirb  im  „^^antafu§"  „ba^eim 
bei  fidt)  gu  ^au§",  unb  bie  ©tropl)e  ©.  457  ber  „9iümantifd£)en 
2)idf)tungen"  mit  gmei  unregelmäßig  gebauten  feilen  fel)lt  in  ben 
fpäteren  2lu§gaben: 

@r  fie^t  gar  irre  gunfen 
2)urc|  taube  SßilbniS  gie^n, 
2)ie  Söelt  bal)inten  üerfunfen 
SlKe  ©rinerung  abroärtS  flie^n. 

Zettel.  6 
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„S^omantifrf^c  ^id^tungen"  ©.  454  ^ei^t  bie  SdjIuBäcile  in 
bcn  langen  ge^näeiligcn  @tropE)cn:  „<Bk  ift  im  !JumuItc  unter= 
gefunfen".  ^m  „^f)anta[u§"  @.  218  lautet  [ie  glatter  unb  rein 
jaminfd):  „©ie  ift  im  l)olben  Söal^nfinn  gan^  Der[un!en". 

„S^tomantifc^e  2)icf)tungen"  ©.  451  l)at  bie  erfte  ber  groei 
längeren  @trüpl)en  10  feilen;  im  „^l^antafu§"  l^at  ber  2)ic^ter 
graci  fortgelaffen,  unb  bie  @trDpl)e  baburc^  in  ©inflang  mit  ber 
folgenben  a(f)t§eiligen  ©tropfe  gebradEjt.  @6en[o  E)at  StiedE  ben 
rein  iambi[cl3en  ®l)ara!ter  biefer  ©tropl^en  im  „^l^antafu§"  ^cr= 
geftellt,  inbem  er  bie  groeite  ^eüß  ber  groeiten  ©tropl)e  au§ :  „Unb 
fül^tt  im  Sufen  ba^^  ^crge  bre(f)en"  änberle  in  „Unb  fü^lt  ba§ 
^er§  im  93ufen  brecf)en". 

^a§  ßieb(f)en  ^onrab§  enbct  in  ben  „9f?omantifc^en®idE)tungen" 
gn)eita!tig:  „^ur(f)au§  regieren".  ®ie  2!3erlängerung  auf  „gar 
fräftiglicf)  regiereu"  gibt  bem  ßiebd^en  einen  gel^obenen  5Iu§gang. 

i)en  Dieim  liat  ^iecf  breimal  gu  beffern  üerfuc^t. 


„S^omantifc^e  ®id)tungcn." 

454.    ©0  rourbe  ©cfart  rege 
Unb  rounbert  fic^  für  ba^. 
@r  f)ört  ber  Üöne  ©erläge 
Unb  fragt  fic^ :  wa§  ift  ha^'^ 

428.  2)a§  alles  oon  mir  flocf), 
©0  roill  ic^  bi(f)  aucf)  lieben 
Sßie  meinen  S3ruber  nodf). 

458.  3)a  fie^t  ber  ©cfart  eben 
2)ie  ^inber  in  ber  SBeit, 
Unb  fpricf)t :  icf)  fe^'  mein 

ßeben 
9lun   brau   mit  großer 
greub ! 


„^l)antafu§." 

218.   ©0  mürbe  ©cfart  rege 
Unb  rounbert  fiel)  babei, 
@r  prt  ber  ^öne  ©cf)läge 
Unb  fragt  fiel),  roa§  e§  fei. 

198.   ®a  aUeei  ddu  mir  roid^. 
©0  roiH  i(f)  nun  audl)  lieben 
Sßie  meinen  Sruber  bid). 

221.   ®a  fiel)t   ber  §elb   fd^on 

ferne 
®ie  ^inb  in  ©id^crl)eit, 
©prac^ :  nun  uerlier  id) 

gerne 
SRein  ßeben  ^ier  im  ©treit. 


9Jlit  gutem  2a!te  änberte  ^ied  bie  ü^eime  ber  übernäel)ften 
©tropl^e  au§  „ferne  —  gerne"  in  „entfc^rounben  —  Sßunben".  2)ie 
anberen  ^nbcrungen  finb  ftitiftifd)er  5lrt.  ©rammatifc^e  geiler 
finb  gebeffert  auf  ©.  461  ber  „9ftomantifd)en  2)id)tungen" :  „in 
einer  fcltfamen  2rad)t  gefleibet";  roorauS  ©.223  be§  „^3l)antafu§": 
„in  feltfame  Strael^t  gefleibet"  roirb,  unb  auf  ©.  475  ber  „9fto= 
mantifd^en  3)id)tungen":  „eine  ütiefengeftalt . . .  roinfte  mid)  mit 
feinem  ©tabe",  roofür  im  „^^antafu§"  ©.  233  richtiger  „mit 
il^rem  ©tabe"  ftel)t.  ®cr  ©a^  „üiomantifc^e  S)icptungen"  ©.  474 
„roenn  id)  bem  3^9^  ^^^  Söolfen  nad^fal)e,  bie  lid)te  l)errli(^e 
Slöue,  roenn  fie  bagroifd^en  l)erDorbrang,  roic  Söief  unb  2öalb 
in  meinem  tiefften  ^ergen  (Erinnerungen  roeden  roollten",  lautet 
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im  „^{)anta[u§"  ©.  225  richtiger:  roenn  ic^  bem  3w9  ^^^  2öoIfen 
nad^fal^e,  bie  lichte  ^errltcf)e  93läuc  crbltcfte,  bie  äroifd^en  üjnen 
I)erDorbrang,  tneld^e  ©rtnnerungen  Sßtcf  unb  Söatb  in  meinem 
tiefften  ^ergen  eriüeden  raollten". 

gür  bie  fcf)n)a({)en  ©enetioe  öon  „@rbe"  @.  437  ber  „3?o= 
mantifd^en  ^id^tungen"  fe^t  ber  S)i(f)tcr  im  „^:^antafu§"  ©.  205 
bie  ftarfe  gorm.  ^l§  eine  SSerfc^Ied^terung  l^at  man  ©.  217  be§ 
„^^antafu§"  ben  ©ebraucf)  be§  ^onjunftio  $räfcnti§  „burd^gicl^e 
unb  entführe"  nac^  einem  Präteritum  gu  bcgeid^nen,  mäl^renb  in 
ben  „Olomantifc^en  ®idE)tungen"  ©.  462  5er  ^onjunftio  $räteriti 
ftanb. 

^ebung  be§  matten  ^u§bru(fe§  l^at  2;tetf  oerfd^iebene  9DlaIe 
oerfu^t  unb  auc^  mirflic^  manchmal  erreid^t  ©o  racnn  er  im 
„^^anta[u§"  (5.  225  [agt  „bk  ßieblic^feit  unb  f^üffe"  ftatt  „bie 
^ange  ßieblicf)!cit"  „^J?omanti[c^e  ^i(f)tungen"  ©.  484,  unb  „3auber= 
Qeroatt"  ^^antafu§  ©.  238  ftatt  „atte  ©eraalt"  in  ben  „9ftoman= 
tifc^en  S)ic^tungen"  ©.  482. 

„^^antafu§"  @.  201:  „^a  mein  gangeS  ßeben  ift  unnü^ 
oerfi^raenbet"  pa^t  in  bie  Sprache  be§  erregten  @(fart§  beffer  aB 
ber  matte  ©a^  ber  „Ü^omantifc^en  2)id^tungen"  ©.432:  „^3J^ein 
^efü^rteS  ßeben  erfcfjelnt  mir  oft  roie  unnü^  oerfd^raenbet,  unb 
id)  möd^tc  t)on  neuem  gu  leben  anfangen". 

@ine  ^latt^eit  cerfud^te  ber  i)ic^ter  o^ne  re(^te§  Gelingen 
in  bem  23er§  ber  „9flomantifd^en  ^td^tungen"  (S.  428  gu  ^eben: 
„®id^  9Jlann  mu^  id^  mui)uw,  fo  fpri(f)t  er  in  ber  Suft",  ber 
im  „^B)antafu§"  ©.198  Eieifet: 

%\d)  ^elb  mu^  ic^  oere^ren 
©prid^t  er  in  Qeib  unb  ßuft. 

9Iber  „^§antafu§"  ©.220: 

©ie  gie^n  uon  Oft  nadE)  Sßeften 
ä)^it  iaudE)äenbem  ©efcfjrei 

ift  eine  93efferung   gegenüber  „9ftomantifcf)e  S)id^tungen"  ©.456: 

©ie  gie^n  üon  Oft  nai^  Sßeften 
Unb  toben  laut  unb  frei. 

5lm  roirffamften  aber  ift  ber  Übergang  oon  ber  inbireften 
in  bie  birefte  Oiebe  in  ben  S3erfen  be§  ©o£)ne§  S3urgunb§,  „^i§an= 
taju§"  ©.  221: 

®anfbar  prt  man  i^n  fagen 
©dEart  ^at  meinem  2;^ron  ufroj 

ftatt  be§  matteren: 

Unb  oftmals  t^ät  er  fagen, 
^afe  @dEart  feinen  2;^ron  ufra., 

6* 
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TDübci  man  alterbingS  bie  Setoniing  banfba'r  mit  in  ^auf  ncl^mcn 
mit^.  ^urdf)  ^ufommenäie^ung  mand^er  ©a^tette  ^at  ber  3)id^ter 
bann  bie  Sprad^e  gu  beffcrn  gefud^t,  auf  ber  anbeten  ©eite  aud^ 
mand^e§  l^ingugcfügt  unb  ern)eitert. 

2)^andf)mal  rairb  bie  ge[(^ilberte  ^anblung  burdE)  ^i^fö^^  ^^^^ 
beutlid)t.  ©0  roenn  grtebricf)  im  „^fantafu§"  gu  ^^annenpufer 
fagt  „unb  nie  l^aben  mit  getämpft  ober  un§  gel^a^t,  roie  hn 
glaubft",  roä^renb  ber  5Iu§brudE  „un§  gel^a^t"  in  ben  „JRoman^ 
tif(f)en  ®idE)tungen"  ©.  479  fe^lt. 

®urcf)  ^ingufügung  ift  93erftärfung  be§  5lu§brucfe§  „^i^an= 
ta[u§"  ©.  211  in  bem  SöutaueOrud^  @cfart§  erreid)t  roenn  e§ 
f)eifet:  „^a,  hu  cerbienft  e§,  SBa^nfinniger,  t>a^  ber  2;i)rann  bid^ 
üerlöl^nt"  ufrc.  in  längerer  ®e!Iamatiün,  bie  in  ben  „$Romon= 
tifd)en  ®idE)tungen"  üiel  fd^mäd)er  ift. 

51bfi(f)tlid^e  ©d^roäd^ ung  liegt  bagegen  „^^antafu§"  @.  208 
üor,  roo  ber  ©a^  „bu  bift  mir  ein  2;r)rann  geraorben",  ber  fid^ 
in  ben  „$RomantifdE)en  ®id)tungcn"  @.  441  finbct,  meggelaffen  ift. 
@eftridE)en  IE)at  ber  ^ic^ter  überijaupt  üerfd^iebene  2Rale;  fo  roenn 
er  bie  lange  ^tage  be§  5IIten  „SRomantifc^e  ^id^tungen"  @.  436 
im  „^^antafu§"  gan^  raeglä^t. 

^er  3ru§brucf  „ha^  ©emüt^  be§  ^er^ogeS  umgubre^en"  lautet 
im  „^£)antafu§"  @.  202  beffer  „ba^  ®emüt^  be§  ^er^ogeS  um= 
guraenben",  auc^  „nieber{)auen"  ©.211  ift  beffer  al§  „nieberfted)en" 
(„9f{omantif(f)e  ^id^tungen"  ©.446).  Unb  eine  entfd)iebene  S3efferung 
ift  e§,  roenn  im  „^>t)antafu§"  ^onrhb  feinen  S3ater  foIgerid£)tig 
mit  „^u"  anrebet,  n)äf)rcnb  in  ben  „$Romantifdf)en  ^id^tungen" 
©.  432  tia§  „Qi)t"  ba§>  üorangel^enbe  „®u"  ablöft.  93or  mand^en 
5tnberungcn  ftct)t  man  roic  uor  einem  9?ätfel,  rceil  man  beim 
beften  SöiÜen  nic^t  crfcnnen  fann,  marum  fie  Dorgcnommen  finb. 
„^iRütterc^en"  ftatt  „SQ^ütterlein"  ift  ebeuforoenig  nötig  mie  „ber 
erfte  ©ol^n"  ftatt  „ber  ältftc  ©of)n",  unb  raarum  e§  im  „^l^an= 
tafu§"  f)eiBt  ,M^  S^ofe,  ^^^  frei  raeibete"  ftatt  „ha^  ^o^,  ba^  er 
an  einen  S3aum  gebunben  f)atte",  ift  ebenfo  unertlärlid)  raie  bie 
Stnberung  „^tjantafuS"  ©.  208  „bocb  erfc^ienen  auf  feinen  9luf 
bie  ßeibroöc^ter"  au§>  „Olomantifc^e  2)i(i)tungen"  ©.  442  „boc^ 
erfc^ien  auf  feinen  $Kuf  bie  2eihrvad)t". 

^ütbtgttttö. 

;3ieber,  ber  bie  2:iedfcf)e  ©rgäfjlung  lieft,  erplt  fofort  ben 
©inbrucf,  ba^  i}m  gmei  ©efdjic^ten  nebeneinanbergefteHt  finb,  bie 
feine  innere  Sßerbinbung  miteinanber  ()aben.   2)iefer  ©inbrudE  lä^t 
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fid)  auä)  bei  ber  forgfältigften  Betrachtung  md)t  oerraiftfien,  unb 
S3er[u(f)e,  eine  fünftlerifd^  gerechtfertigte  93erbinbung  l^eräuftellen, 
führen  gu  feinem  ©rfolg.  ^apm  ^ot  ba^cr  in  feiner  furgcn  unb 
feinen  S3efprec^ung  ^)  auf  jebe  berartige  S3cmü^ung  oergicfitet  unb 
gemeint,  nur  ha§>  (Srauen  l^alte  bie  beiben  Seile  gufammen.  S)iefe 
äcmerfung  trifft  mol^I  ni(f)t  ba§  Wä)te;  benn  bie  Söirfung,  bie 
bie  ©cfartergäl^Iung  au§übt,  ift  tro^  all  ber  furd^tbaren  ©(f)i(f= 
fale  bo(f)  eine  oerfö^nenbe,  raä^renb  bie  2;annE)äufergefc^i(f)te  ben 
ßefer  allerbing§  mit  einem  ©inbrucf  be§  @rauen§  über  biefe  @e= 
fül^I§Derirrung  cine§  SD^enfc^en  entläßt,  tiefer  ©egenfa^  gmifc^en 
ben  beiben  ©rgä^Iungen  legt  allerbingS  ben  ©ebanfen  nal^e,  ben 
^.  V.  ^riefen  au§gefpro(f)en  ^at,  ba^  ber  2)ic^ter  mit  3lbfi(f)t  bk 
^lar^eit  be§  erften  Steifet  ber  SBerfcfimommenl^eit  be§  gmeiten 
gcgenübergeftetft  l^abe.  @§  fc^eint  in  ber  3:at  richtig  ^n  fein, 
rocnn  griefen  fagt/'')  ber  ®i(f)ter  moßte  bie  einfache  Sßelt  be§ 
9JlitteIalter§  gegen  bie  cerroidelte  2öelt  ber  neuen  3ßit  fontraftieren 
laffen,  in  ber  ber  S[Renfd^  feiner  mannigfad^en  ©efü^Ie  nic^t  mei^r 
^err  ift.  SD^an  fd)iebt  bamit  ni(f)t  bem  unpl^i[ofopE)if(!)en  ®i(f)ter 
bie  ©ebanfen  eine§  ©c^iHer  ober  eine§  griebrid^  ©d^legel  unter, 
bie  if)m  fid^erlidE)  fremb  gemefen  finb.  ©eroi^  mu^  man  fid^  bei 
Siecf  mei^r  al§  bei  jebem  anbern  ^üten,  guoiel  ^bfid^t  unb  Über= 
legung  in  bie  2Ber!e  fjinein^utragen,  aber  ein  fd^mergüd^eS  ©efül^l 
üon  bem  unroieberbringlid^  oerlorenen  fd^lid£)ten  ^elbentume  ber 
alten  3ßit  ^i^^  i"  i^"^  lebenbig  gemefen  fein.  5I[lerbing§,  ber 
93erfud^  biefe  gebanfliclje  S3erbinbung  beiber  ©rää^lungen  fünftlerifc^ 
burc^^uarbeiten  ift  gän^lid)  in  ben  2Infängen  fteden  geblieben. 
2)ie  ©age  Don  ber  rounberbaren  9}?ad^t  ber  l^errlic^en  2:öne  be§ 
©pielmanne§  foHte  bk  beiben  2lbfd^nitte  miteinanber  oerfnüpfen. 
^urc^  fie  mirb  ber  groeite  Seil  ber  @cfartl)anblung,  ber  mit  bem 
Sobc  Burgunb§  beginnt,  mit  bem  Stannl^äuferfd^idfal  §ufammen= 
gehalten.  3Iber  audt)  biefe  SSerbinbung  ift  gan^  lodfer,  unb  bie 
@efd^idl)te  Dom  ©cfart  felbft  föEt  aB  eine  SIrt  23orfpiel  au§  bem 
^ufammen^ange  l^erau§.  ©ang  äu^erlid^  ift  ber  23erfud^  einer 
Uierbinbung  burc^  bie  Übertragung  be§  Sf^amen  Sanncnpufer  auf 
ben  knappen  S3urgunb§,  al§  beffen  ^a(^tomxm  ber  unglü(fli(f)e 
^elb  be§  groeiten  2lbfc^nitte§  bann  erfc^eint.  ^ie  beiben  @r= 
gä^lungen  bleiben  al§  felbftänbige  <StMe  nebeneinanber  beftel^en, 
unb  man  tut  ba^er  ni(f)t  Unrecht,  rocnn  man  beibc  Seile  bei  ber 
S9etrac^tung  auSeinanberl^ält. 


•)  a  a.  a  ©.  631  f. 
'-}  II  ©.  1S6-190. 
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5luc^  bie  ©cfartl^anblung  gerfänt  in  ätoei  Seile,  bie  burd^ 
einen  tiefen  ©infd^nitt  getrennt  finb.  S)ie  SSerbinbung  gtüifdien 
il^ncn  gibt  bie  SSeraäl^rung  ber  Streue  be§  gelben  in  aÖcn  ©e* 
fafiren.  ®urd^  ha§  ßieb  am  Einfang  erfährt  man  feine  2:apfcr= 
!eit  gegen  ben  ^einb  nnb  bie  tüd^tigc  ©efinnung,  bie  i^n  aud) 
ben  äob  ber  ©ö^ne  ertragen  lä^t  §m  erften  ^eile  rairb  bann 
ergöl^It,  raie  bie  Sreue  gegen  ben  §ürften  nicf)t  in§  SBanfen 
!ommt,  aud^  al§  ©dort  oerbannt  rairb  unb  bur^  bie  furd^tbare 
©raufamfeit  S3urgunb§  feine  bciben  anberen  ©öEinc  cerliert,  ja 
roie  fie  ben  StRenfd^en  fogar  fällig  madE)t,  ben  perfönlid^en  fj^i^b 
au§  Öebcn§gefa§r  gu  retten,  ^er  groeite  STeil  bringt  bann  nod^ 
eine  Steigerung,  roenn  ber  treue  §elb  für  bie  i^m  anoertrauten 
^inber  gegen  überirbifcE)e  ©eröalten  fämpft  unb  fein  ßeben  opfert, 
um  fie  gu  retten. 

^m  einzelnen  rcirb  man  ber  ©rgäEjIung  nid^t  immer  eine 
gleidf)e  ^Iar!E)eit  ber  ©licberung  guerfennen  !önnen,  übn)o|I  audE^ 
ia  Diel  ®ute§  gegeben  ift.  ^urg  unb  roirfungSDoII  roirb  bie  23or= 
gefd£)id^te  burdE)  ba§  ßieb  be§  ßanbmanne§  ergäl^It,  roenn  man 
aud)  mol^I  fragen  barf,  ob  ein  fo  langes  Sieb  Don  einem  9J?enfc^en 
gu  feinem  Sßergnügen  gefungen  raerben  mirb.  ^urd^  bie  ©d^ilbe= 
rungen  au§  ber  23ergangenl^eit  roirb  ©dfart  an  feine  früBjere 
glängenbe  ©teHung  erinnert,  Don  ber  ber  ßefer  Kenntnis  erf)ält. 
2)urä)  bie  ^lage  be§  9Jtanne§  erfährt  man,  ha^  e§  mit  i^r  Dorbei 
fein  mu^ ;  bie  ©d^ilberung  be§  prädE)tigen  l^ergoglid^en  j^fagbaufgugeS 
geigt  ben  @Iang  biefe§  f^ürften,  unb  bie  nerftärften  klagen  @dfart§ 
laffen  barauf  fd^Iie^en,  ha^  er  oon  biefer  ^rad^t  au§gefdE)Ioffen 
ift.  S)urd)  ba§  2icb(f)en  be§  @o^ne§,  ber  ben  ^lufgug  berounbert 
i)at,  unb  bie  9lüE)rung  be§  S3ater§  roirb  biefe  Vermutung  gur 
©eroi^lEieit,  unb  ©cfart  felbft  gibt  gleich  ]^interf)er  eine  naivere 
©d)tlberung  feines  UnglüdEeS.  4er  ßefer  erföl^rt  bie  Urfad)e  feiner 
ßeiben,  roenn  ©cfart  con  bem  blinben  S3erbac^te  fpridE)t,  ben  ber 
§ergog  auf  i^n  geroorfen  E)at.  Xie  f5^ortfüf)rung  ber  .^anblung 
gibt  ber  ®ang  be§  fleinen  ßonrab  gum  dürften.  Söä^renb  feiner 
äbroefenfieit  foHen  bie  klagen  @dEart§,  ha^  er  nun  aße  brei  ©öl^ne 
oerloren  l^abe,  eine  Sll^nung  be§  ^ommenben  geben,  unb  ba§. 
ßeib  be§  Sllten,  ber  feine  ^inber  beroeint,  nerftärft  gut  ben  troft= 
lofen  ©inbrucf.  ßi^S'^^^cJ)  lenft  beffen  @rgälE)Iung  aber  Don  ber 
eben  eingeleiteten  ^anblung  ah  unb  gibt  burd^  ben  ^inroeiS  auf 
bie  furd^tbare  ®efa|r,  bie  allen  9}^enf(§en  burd)  ben  rounberbaren 
©pielmann  brol^t,  etma§  ÜleueS,  ja  $8ebeutenbere§ ;  ba  man  ni(f)t 
annel)men  fann,  ba^  2:iedE  bie  Sßorte  be§  ^Iten  oon  biefer  fd)limmen 
Söeltenroenbe  als  SluSfprüd^e  eines  Sßal^nfinnigen  f)inftellen  roiK, 
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fönnen  fie  nur  beroirfen,  ba^  ber  ßefer  burc^  biefen  ^inraet^  auf 
@rö|ere§  Don  bem  perfönlid^en  ßcibe  @c!art§  abgelenft  roirb,  fo 
furd^tbar  e§  auc^  fein  mag.  SBa§  ber  ®ic^ter  mit  ber  ©infül^rung 
be§  eilten  beabfid^tigt  f)Qt,  ift  beutli(f).  (Sie  foKte  eine  S3crbinbung 
l^erfteKen  gu  bem  groeiten  ^eile  ber  ©cfarll^anblung,  aber  an  biefcr 
(Stelle  fann  fie  ntd^t  al§  eine  glü(flid)e  betracf)tet  roerben. 

^ad)  ber  Entfernung  be§  ^Iten  nimmt  @(fart§  ©efd^icf  feinen 
Sauf.  Unb  nun  gel^t  e§  (Schlag  auf  ©c^Iag:  ®ur(^  bie  munter 
au§reitenben  knappen  be§  ^ergogcf,  beren  ^eiterfeit  einen  guten 
©egenfa^  gu  @c!art§  büfterer  (Stimmung  gibt,  erfö^rt  ber  ^elb 
ha§  (Sc^icffal  feiner  (Sö^ne.  9Ra(f)e  forbernb  tritt  er  fd^manfenb 
Dör  ben  ^^tpQ.  ^n  gemoHter,  aKerbingS  faft  Iäppif(f)er  @in= 
fad)f)eit  rotrb  ber  Sluftritt  gmift^en  beiben  gefcfjilbert  unb  in  guter 
(Steigerung  gu  ©nbe  geführt.  SDf^it  ber  §Iud^t  @cfart§  gibt  e§ 
einen  ®infc^nitt,  ber  aud^  äu^erlid^  burc§  haS^  ©infe^en  ber  S3erfe 
gefenngeic^net  roirb.  ^ad)  ber  @(^ilberung  üon  @cfart§  @eelen= 
guftanb  bringt  bie  ^agb  S3urgunb§  auf  feinen  früheren  greunb 
unb  ^Ratgeber  bie  gortfül^rung  ber  ^anblung.  (Sofort  gibt  e§ 
Seroegung.  @ine  (Sturmnad^t  mirb  gefdf)ilbert,  ber  Sefer  erfährt 
Don  bem  Umherirren  unb  ber  beginnenben  Sßergmeiflung  S3urgunb§, 
bann  in  guter  ©egenroirfung  üüu  (£dfart§  SBüten  unb  ©ntfd^Iufe 
gur  9ftac^e.  ®a§  ^ufammentreffen  ber  beiben  mu|  erfolgen,  bie 
Spannung  ift  aufi  f)öc^fte  erregt.  S^lun  treten  fic§  bie  beiben 
geinbe  gegenüber  unb  e§  gibt  eine  Überraf(f)ung :  (SdEart  fdE)ont 
ben  SJiörber,  ja  er  trägt  i^n  au§  bem  9Salbe.  5Iber  Surgunb 
rceil  nicbt,  mer  il^n  rettet,  ba§  ©rfennen  bleibt  unoermeiblidE)  unb 
birgt  neuen  ^onftift  in  fidf).  %k  ©pannung  roirb  baburc^  n)ad)= 
erl^alten,  aud£)  roenn  mit  ber  9f?ettung  au§  bem  SBalbe  ba§ 
©rf)Iimmfte  abgeroenbet  fd)eint.  2)a§  ^ufammentreffen  mit  bem 
eilten  gibt  bann  roieber  bie  gang  äu^erlic^e  SSerbinbung  mit  bem 
groeiten  %e\k  be§  erften  2Ibfd^nitte§,  ol^ne  irgenbroie  etma§  gur 
SSerlebenbigung  ber  ^anblung  beizutragen,  unb  mu^  ba^er  al§ 
unfünftlertfdE)  betradjtet  werben.  @ine  Unterbredjung  ber  ^anblung 
mirb  burd)  bie  ©rroä^nung  be§  Sllten  ni(^t  fierbeigefü^rt,  unb 
fel^r  lebenbig  mirb  ba§  ©rfennen  gef(f)ilbert,  inbem  ^ier  an  einer 
ber  roirfungSooßften  ©teilen  ber  gangen  (SrgäI)Iung  bie  S3erfe  in 
f(f)n)erem  jambifdien  ^^t)t§mu§  einfe^en.  S)ie  ©pannung  ift  ge= 
löft,  unb  mit  bem  2:obe  be§  ^ergog§  fommt  ber  erfte  S^eil  gu 
einem  Slbfc^Iu^. 

Ol^ne  jebe  23erbinbung  mit  bem  S3or!^erge^enben,  nur  burc^ 
ben  lofen  ^inroeiS  auf  ben  Sitten  mit  bem  erften  Steile  uerfnüpft, 
fe^t  nun  bie  ©pictmann§f)anblung  ein.  ^übfd^  mirb  ba§  bämonifd£)e 
Öodfen  be§  S3oten  ber  ^ötle  baburd|  eingeleitet,  ba^  @c!art  an 
feine  oerftorbenen  ^inber  ben!t  unb  oon  bem  2öacf)n)erben  biefer 
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(Erinnerung  gu  feinen  beiben  SOf^ünbctn  [priest.  ®ie  klänge,  bie 
guerft  leife  in  @cfart§  ^ergen  tönten,  üerftärfen  fid^,  ber  bö[e  ®cift 
erroac^t  in  ben  ßinbern,  fie  rooHen  in  bie  gerne.  3)ie  Steigerung 
erreicht  it)ren  §ö^epun!t,  al§  ber  ©pielmann  felbft  erfc^eint.  ®er 
3auber  rairb  ftörfer,  ein  ^olber  SBa'^nfinn  pacft  bie  9J?en|d^cn, 
in  bit^grambifc^en  93crfen  !ommt  ba§  ©eE)nen  unb  S^afen  gum 
?lu§bru(f;  aber  plö^tic^  fe^en  bie  fd^roungooHen  ^itipt^men  au§, 
bie  ^urggeilen  be§  ^elbenbu(f)e§  treten  an  i^rc  ©teile:  @(fart§ 
^ampf  beginnt,  ©efc^icft  ift  ^ier  bie  (Steigerung.  S3egei[tert  prt 
er  guerft  ben  oertodenben  ^lang,  ber  93licf  auf  bie  betörten  ßinber 
unb  bie  Erinnerung  an  Söurgunb  bringen  i^n  5U  fiif)  felbft,  aber 
ber  ©piclmann  !ommt  \i)m  nüt)e,  3ii'ß^9ß  begleiten  iE)n,  reiben 
bie  ©ö^ne  mit  fort,  ber  3ug  be§  roütenben  §eere§  beginnt.  SJ^ufif 
erfd)altt,  ber  raunberbare  SSerg  fpringt  an§einanber.  ^a  im 
pd^ften  5lugenbli(fe  ber  ®e\at)x  f^at  (Sdfart  fic^  gefaxt,  er  nimmt 
ben  ^ampf  mit  ben  ^tt^ß^S^n  auf.  5Iber  fo  tapfer  er  aud)  fid^t, 
immer  neue  ©d^aren  bringen  auf  i^n  ein,  er  mirb  i^rer  ni(|t 
^err.  ®od^  bie  ^inber  ftnb  gerettet,  mm  fällt  er  gern.  @§  ift 
nid^t  gu  leugnen,  ba^  Xiedf  |ier  mit  einer  großen  ßebenbigfeit 
unb  prädE)tiger  Steigerung  erjäfilt.  3luc^  ber  5Ibfc^lufe  ift  gefd^idEt. 
®urc^  bie  ©rroä^nung  ber  SBunbcrfagen,  bie  fidE)  an  ben  ^ob  be§ 
treuen  SlJlanncS  fnüpfen,  roirb  angebeutet,  meldte  Stoße  ber  93enu§= 
berg,  oor  bem  @c!art  al§  SSarner  ftel^t,  im  folgenben  l^aben  roirb. 

2)ie  ©l^araftere  finb  mit  einer  geroi|  gercollten  feinfadfj^eit, 
bie  burd^  bie  2Sol!§büdt)er  unb  ba§>  ^elbenbudE)  bem  ®idE)tcr  na^e= 
gebrad^t  rourbc,  gefd£)ilbert. 

@(fart  felbft  ift  ein  tapferer  ^elb  im  Kampfe,  ber  ben  2ob 
feineg  für  ben  f^ürften  gefallenen  ©ol£)ne§  erträgt.  ä)ic  93erbannung 
Dom  ^ofe  be§  ^ergoge^  unb  bie  @efangennal)me  be§  ©o^ne§  be= 
!lagt  er  laut,  bittere  SBorte  gegen  bie  Ünban!bar!cit  ber  ©ro^en 
gibt  i^m  ber  ©d)merä  ein.  Um  bie  ®nabe  be§  f^ürften  roiebcr= 
gugcroinnen,  lä^t  er  feinen  ©o{)n  5iel)en,'  obrool)l  er  ai)ni,  ba^  er 
aud£)  i^n  cerlieren  roirb.  2Il§  er  ben  %ob  ber  ©ö^ne  erfährt,  eilt 
er  in  ©d^merg  unb  roütcnber  9ladt)fucl)t  gu  Surgunb,  aber  oor 
bem  Slntli^  be§  f^'ürften  oerftummen  bie  9?a(f)egebanfen,  bte  ^älte 
be§  einft  fo  gnäbigen  dürften  mtdt  feinen  ©d^merj,  ben  ^errn 
gang  §u  oerlieren,  unb  ba  er  fte£)t,  ba^  er  i^n  ni^t  geroinnen 
fann,  ocrbannt  er  fic^  felbft.  ^m  ©c^merg  um  ben  S3erluft  ber 
©öi^ne  unb  ber  @unft  feinet  .^errn  reitet  er  fein  ^ferb  im  Sßalbe 
tot,  roirft  fic^  oergroeiflungSooH  auf  ben  S3oben  unb  roill  fterben. 
^n  ber  @infam!eit  erroacl)t  bie  9ia(f)fu(f)t  roieber  in  il^m;  aber 
a[§  er  ben  SOlörber  trifft,  geben!t  er  feinet  @ibe§  unb  rettet  ben 
dürften  au§  Sebcn§gefa£)r.  ©el)r  fein  ift  bann,  roenn  er  nad^ 
bem  ©rfcnnen  „leifc"  gu  beut  5?lagenben  fagt  —  auf  bem  „leifc" 
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liegt  ber  S^lac^brucf  — :  „2)er  ©c^mad)  geben!'  ic^  fürber  nicfit", 
na^bem  er  t^m  roä^renb  feiner  9f^ettung§tat  nod^  einmal  bk 
©rö^e  feiner  ©c^ulb  gu  S3erau^tfein  gebrad)t  ^at.  9f|ur  einen 
3ug  f)at  biefer  SO^ann,  ben  ber  ebelften  Streue.  51I§  ba§  Coden 
be§  ©pielmannS  beginnt,  mn^  er  in  ©egenroart  ber  ©ö^ne 
S3urgunb§  feine  @eban!en  an  bie  eigenen  ^inber  unterbrücEen. 
Sind)  er  roirb  Don  bem  (Spielmann  mit  fortgegogen,  bocf)  fe£)r 
c^ara!teriftifd^  ift,  ha^  er  bei  ben  oerlocfenben  2;önen  fein  SBcib 
unb  feine  @ö^ne  fid^  gurücfgegcben  glaubt  ®er  93Ii(f  auf  bie 
SD'lünbel  bringt  i^n  mieber  gu  fid^  felbft,  unb  fobalb  er  an  bie 
2^obe§ftunbe  feine§  f^ürften  gebenft,  „fte!£)t  er  geroappnet  ha". 
S^lur  furge  ^^it  rei^t  i£)n  ber  2;aumel  mit  fort,  bann  fämpft  er, 
bi§  bie  @öB)ne  gerettet  finb  unb  ge!^t  gelaffen  in  ben  Stob. 

S3ci  ber  (5(f)ilberung  biefer  faft  übermenfd^lic^en  Sreuc  ben!t 
man  fofort  an  einen  anbern  93erfu(^,  ein  älEinli^eS  ©c^irffal  5U 
geftalten,  an  ©riltpargerS  5;rauerfpiel  „@in  treuer  Wiener  feine§ 
§errn".  ^a§  Zt^tma  ift  fonft  roenig  be^anbelt  roorben,  §an§ 
©a(f)§  ^at  eine  Stragöbie  „oon  bem  getreuen  ©tattl^alter  93ancban" 
gefc^rieben  unb  ein  2.  ^.  D^icolap  ^)  ^at  ein  längeres,  friüole« 
@ebi(f)t  barüber  gemad^t,  in  bem  Sancban  bie  an  ber  @dE)änbung 
ber  ©attin  95ancban§  mitfd)ulbtge  Königin  tötet  unb  nad^l^er 
Dom  Könige  SiHigung  feine§  93erl^alten§  erf)ält.  ©riHpargerS 
§elb  fuc£)t  ha§  Unred^t,  ha^  i^m  getan  roirb,  ebenfomenig  gu 
räd)en  wie  ©dfart:  Streue  gum  f^'ürften  Ien!t  beibe.  ®od)  @rill= 
parier  mac^t  feinem  93ancban  feine  Sirene  IeidE)ter,  inbem  er  ben 
feönig  3Inbrea  frei  Don  Sd^ulb  lö^t  unb  fie  nur  beffen  93er= 
manbten  gufd^iebt.  2Iud£)  roirb  auSbrüdflid^  betont,  ba^  93ancban 
bem  5IRörber  nid^t  oergibt;  nur  ha§  oermag  hie  ireue  über  il^n, 
ha^  er  ben  geinb  rettet  unb  auf  ha§  ©eric^t  uer^id^tet.  ^n  ber 
S^arafter^eiÄnung  ift  ©riEparger  feiner,  roeil  er  33ancban  eine 
aEen  irbifd^en  Strug  unb  atte  menfd^Iid)«  TOd£)tig!eit  burd)fd£)auenbe 
2ßei§l^eit  gibt,  bie  aucf)  fein  SSer^altcn  gegenüber  ben  93erfu(f)ungen, 
bie  feine  ©attin  bebroJ)en,  beftimmt:  il^r  ^erg  mu^  fie  richtig 
füf)ren.  ^ad)  ber  llataftrop^e  erfpart  ©riHparger  feinem  gelben 
bie  gortfül)rung  ber  9legierung§gef(f)äfte,  aber  roo^I  roeniger  au§ 
pf9d)oIogifd)en  ©rünben,  al§  barum,  roeil  er  felbft  3öeltentfagung 
prebigte.  ^luct)  in  ber  ©infac^^eit  ber  2;iecff(i)en  ©rgäl^Iung  liegt 
©rö|e;  oon  bem  germanifdEjen  ^elbentro^  ^at  er  allerbing§  nid^ts 
gelernt. 


')  SSermiic^te  ©ebic^te  unb  ^^rofaifc^c  Schriften,  Serlin  unb  Stettin  1792  bi^ 
1810,  S3b.  7,  1795;  f.  21.  öartcl§  ^anbbud)  5ur  ©ejc^icöte  ber  bcutfc^cn  Sitcrotur' 
©.  218.  3)a5  Ocbic^t  [tc^t  andi  in  ben  „Stomonüen  unb  Saüoben  ber  Seulfd^cn" 
flefommclt  üon  SSot^  1799—1800  neben  jotc^cn  oon  ®oet^e  unb  ed)tüer. 
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©ine  gan5  ücine  ]^üb[(f)C  SRüHe  l^at  %kd  au(f)  bcm  jungen 
.^onrab  gugercicfen.  SCRerfmürbig  Dernünftig  fragt  er  ben  Sßater, 
aU  biefer  ^luc^tgebonfen  ^at :  in  deinem  ^Itcr  rciQft  ^u  fliefjen  ? 
?Iber  ber  ©laube,  bafe  ber  ^ergog  feinen  S3itten  ©el^ör  fc^cnfen 
roirb,  ba  er  bod^  nodf)  nor  weniger  ^eit  freunblic^  mit  if)m  fpielte, 
geroinnt  fofort  für  ben  kleinen. 

2)er  ©l^arafter  S3urgnnb§  ift  beraubt  einfad^  geftaltet  raorben, 
man  !ann  aber  nid^t  fagcn,  ha^  bie  ©infac^l^eit  i^n  ^u  einer 
Ieben§t)onen  ©eftalt  gemad)t  l)at  ©in  „ebler  f^ürft"  mirb  er 
genannt,  freubig  erfennt  er  @dfart§  ^üd^tigfeit  unb  ba§  Opfer, 
i)a§  er  il^m  burcf)  ben  S3erluft  feine§  ©o{)ne§  gebracht  ^at,  an 
unb  gerü|rt  roei^  er  il^m  gu  ban!en.  ®er  ®runb  feiner  |5^iub= 
fd^aft  gegen  ben  Wiener  ift  aflein  bie  argroö^nifd^e  j^m<i)t  nor 
beffen  Überl^ebung;  !alt  ermorbet  er  bie  ©öl^ne,  falt  unb  rüdf= 
fid^t§Io§  roeift  er  ben  Wiener  ah,  fd)ilt  il^n  Sßerrätcr  unb  läfet  il^n 
mit  Söaffengeraalt  nertretben.  (5dt)on  beginnt  er  irre  gu  merben. 
2)ie  ^urd^t  nor  ®dfart  beftimmt  i^n,  im  Söalbe  nad)  bem  i^tücfitigen 
äu  jagen;  in  ber  ©turmnadE)t  bridE)t  er  äufammen,  immer  glaubt 
er  ben  9Räd)er  hinter  fidf)  gu  fü!)len.  ^em  gremben,  ber  il^n 
rettet  —  ein  fold^er  ift  it)m  (käaxt  — ,  flogt  er  t3aItIo§  feine 
©d^ulb  unb  feine  f^urd^t  nor  ber  Sf^ad^e  be§  S3erunglimpften.  S3or 
jebem  ©tofee  be§  &inbe§,  ber  burc^  bie  53äume  föl^rt,  fc^ricft  er 
gufammen,  in  ber  ^ütte  ban!t  er  brünftig  für  feine  SRettung. 
ia§  @rlebni§  in  ber  ©turmnad)t  f\at  if)n  gang  gebrod)en,  er  al^nt 
feinen  Sob,  nerfpürt  @otte§  9Jiad£)t  unb  nerteilt  großmütig  feine 
©d^Iöffcr.  5II§  fidf)  it)m  ©dfart  gu  erfcnnen  gibt,  ift  e§  mit  aller 
i^affung  norbei,  gang  gebrod)en  finft  er  an  feine§  ^iener§  S3ruft, 
Don  feinem  ßager  barf  biefer  nidE)t  meieren  unb  S^roft  finbet  er 
nur  burtf)  i^n. 

®a§  aÖe§  ift  in  einem  ©tile  ergäfjlt,  auf  ben  man  raot)l 
SBil^elm  ®rtmm§  Sßort  an  2Irnim  über  2iec!  anroenben  barf, 
ha§  Don  „einer  geroiffcn  ©igenart  feiner  ^rofa"  fpri(f)t,  „bie  in 
einem  milben,  abenbrDt{)Iid^en  SBefen  beftanb".^)  ^iei  felbft^) 
J)at  über  bie  ^rofa  be§  ©cfart  gefagt,  ha^  ber  be^ergte  %ox\  ber 
ÖaimonSünber  nur  gum  Seil  in  i^r  roieberfei^re.  2)aran  ift  rool^l 
bie  ©infül^rung  ber  S3erfe  fc^ulb,  auf  bie  noc^  eingegangen 
roerben  foll. 

®ie  SSerfe  bienen  ^ier  gu  Derfd)iebenen  ßraedfen.  ©leicf)  ha^ 
erfte  Sieb  trägt  einen  befonberen  (S^arafter.  ^^ür  fid^  allein  be* 
trachtet,  ift  e§  eine  epifrf)49rtfc^e  ©rgä^Iung,  aber  ba§  Sßefentlid^e 


')  M.  ©teig,  Strnim  unb  ^acob  unb  3Btlf)e(m  ©rimm,  ©tuttgart  unb  SSerlin 
1914,  S.  209. 

2)  Jßorrebe  p  93b.  11  ber  ©(f)ttften  ©.  XLllI. 
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ift,  ha^  e§  einem  Sanbmanne  al§  gefungene§  Sieb  in  ben  ^unb 
gelegt  roirb.  ®a§  erinnert  an  ha^  2kb,  ha§  ber  ßanbmann  in 
ber  „©enoDeoa"  fingt  unb  ba§  für  @oIo  eine  fo  r»er]^ängni§DoIte 
SfloIIe  fpielt,  aber  no(^  me^r  an  bie  üerloren  gegangene  ^ugenb= 
ergöEiIung  2^ie(f§  „^ie  9f{ofetrappe",  über  bie  SOBarfenröber  ein  folc^ 
:^arte§  Urteil  fäüt.  :^n  i§r  roirb  am  ©dfiluffe  erää^lt,  ba^  ein 
SJlinnefänger  ha§  ©ange  gefungen  l^abe.^)  @§  ift  beutlic^,  ha^ 
bie§  gang  ber  5Irt  entfpritf)t,  mie  !f)ier  tia^^  lange  @ingang§Iieb 
bem  Sanbmanne  in  ben  SJ^unb  gelegt  rairb.  ®a§  Sieb  erfc^eint 
aber  aud^  al§  blo^e  ©inlage  unb  Iprifc^er  @timmung§au§brucf 
raie  in  ben  SSerfen,  bie  bem  fleinen  ^onrab  beim  SInblicfc  be§ 
^ergoglic^en  ^offtaateö  in  ben  SJ^unb  gelegt  roerben.  Ober  aber 
eine  ©enteng  roirb  in  93erfen  au§gefpro(^en  unb  al§  ©pridEiroort 
angefüi^rt.  2)a§  roeitau^  pufigfte  ift  bie  Sluflöfung  ber  ^rofa 
in  S3erfe,  bie  W  öanblung  fortführen,  fo  roie  e§  %xed  menig 
fpäter  in  ber  „SJlelufine"  tat.  ®iefe  neue-)  2Irt  ber  Sermenbung 
ber  93er§einlage  in  ber  ^rofaergäf)Iung  finbet  fid^  roenig  fpäter 
bei  9loDaIi§  im  „Dfterbingen"  roieber  in  ber  (grgä^Iung  ber 
^aufleute  oon  bem  ©änger  unb  ber  ^ringeffin.  9Jian  fann 
burrf)au§  nic^t  immer  fagen,  ha^  ber  S5er§  in  Zud§  ®rgäE)Iungen 
an  ben  ^öl^epunften  einfe^t.^)  3uit^  erften  3Jlaie  tritt  er  auf 
nacf)  ber  Vertreibung  @(fart§  au§  S3urgunb§  @(f)Io^.  @(fart§ 
9f^itt  in  ben  SBalb,  fein  jammern  unb  feine  SSergraeiflung  mirb 
in  ben  ©tropfen  gefd^ilbert.  S[Rit  bem  S3eginn  ber  ^agb  auf  i^n 
folgt  mieber  ^rofa,  bie  bie  ©turmnad)t,  S3urgunb§  Serirren, 
@(fart§  9ia(^eentf(^Iu^,  taS  ^i^fommentreffen  beiber  bt§  gum  S3e= 
ginn  be§  9f{ettung§merfe§  f^ilbert.  ^n  23erfen  folgt  ba§  3"^^^= 
gefpräcf)  be§  gürften  mit  bem  treuen  ^anne,  ber  ben  SJJörber 
feiner  Äinber  al§  f(f)n)ere  ßaft  auf  bem  9^ü(fen  trägt.  ®a§  3Iuf= 
finben  be§  knappen  roirb  roieber  in  ^rofa  gegeben,  ebenfo  bie 
Sflettung  in  bie  ^ütte  be§  2öalbn)eibe§  unb  hk  S3eIo^nung  be§ 
knappen.  ®ann  folgen  23erfe,  unb  E)ier  fteE)en  fie  einmal  feE)r 
n)ir!ung§DoH  an  einer  entf(f)eibenben  ©teile  ber  ^anblung.  2)er 
^ergog  fragt  feinen  i^m  unbefannt  gebliebenen  9?etter  nac§  feinen 
fjamen,  um  aud^  il)m  gu  lohnen.    i)a  ijti^t  e§  bann: 

®a  ftanb  ber  ©dfart  Don  ber  @rben 

Unb  trat  ^erfür  an§  l^eHe  Sic^t, 

@r  geigt  mit  traurigen  ©eberben 

©ein  l^oc^befümmert  5lngefid§t. 


M  «riefe  an  Sied  IV  3.  249  ff.  3lud)  „9lbalbcrt  unb  ©mnia",  ©diriften  8 
©.  281  ff ,  jc^Hefet  &miä)- 

-)  9?euburger,  ®ie  ^i^ersemlagc  in  ber  $tofabict)tung  ber  Stontantif,  ^Berliner 
®iff.  1911,  ©.  6Sf. 

^)  (Sbenba. 
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^ie  ^lage  unb  5Ingft  ^öurgunbä  unb  @cfart§  93cr5eil^ung 
raerben  nod^  in  95erfen  ergä^tt,  bann  folgt  lüieber  ^rofa  bi§  gum 
@rf(f)etnen  be§  ©ptelmanncS.  (SeB)r  gefd^idt  [e^en  l^ier  bte  S3erfc 
rein  Iprtfd^  ein,  inbem  ©cfart  an  feine  SSerftorbenen  gebenft  unb 
bann  fc^Iie^t  fic^  ha§  übrige  bi§  gum  ©(f)Iuffe  be§  erften  5(b= 
f(f)nitte§  an. 

Sied  ^at  fic^  ni(^t  mit  bem  Söec^fel  uon  SSerS  unb  ^rofa 
begnügt,  er  l^at  auc^  mit  ben  einzelnen  SSerSma^en  felbft  ge= 
n)ecf)felt.  @cf)ein6ar  roiHfürlicf)  unb  fidler  unter  bem  ©inftuffe 
ber  gleic^geitig  entftanbenen  „©enoüeua".  ®a§  ßieb(f)en  be§  fleinen 
^onrab  geigt  faft  burc^roeg  furje  S3erfe  mit  tro(f)äif(f)em  $R^r)tl^mu§, 
ber  bem  forfcfien  ©eifte  be§  2ieb(f)en§  gut  entfprid^t,  ba§  ©prid^roort 
Don  ber  Unäuoerläffigfeit  ber  SDläc^tigen  roirb  in  jroei  9ieimpaaren 
mit  üicrfü^igen  Srod)äen  gegeben,  auf  groei  ftumpfe  3Iu§gänge 
folgen  groei  flingenbe.  2In  jener  roirfungSooHen  ©teile  ^)  erfc^eint 
al§  epifdE)er  S3er§  ein  oierfü^igcr  ^ambu§.  3"ß^ft  S^^ei  oier^ieilige 
©tropfen  mit  9fteimf(f)ema  4xa  4b  4xa  4b  unb  4 a  4 x b 
4  a  4  X  b,  bann  folgen  groei  ad)t5eilige  ©tropl^en  in  ^Reimpaaren 
im  iambifd^en  2:a!te  ^mt\t  mit  graei  flingenben,  bann  mit  oier 
ftumpfen  3tu§gängen;  bie  erfte  ©tropl^e  fc^lie^t  mit  flingenbem, 
bie  groeite  mit  ftumpfem  D^eim. 

2)ie  ^erfunft  be§  in  ber  ©rgä^Iung  am  meiften  gebrauchten 
93er§mafee5  rourbe  f(f)on  befprocfien.  2)ie  ungleiche  €a!tfüllung 
ber  93erfe  unb  bie  freie  S3e:f)anblung  be§  5Iufta!te§  B)at  2:ie(f  nid^t 
nad)gema(f)t. 

®a§  ©d£)Iu^ftücf  ber  ©rgä^tung  ift  in  roec^fcluben  93er§ma§en 
gegeben.  SHan  braucht  auc^  {)ier  nicfit  an  funftlofe  Söiüfür  gu 
benfen,  fonbern  fann  fd^neU  ^erauSfinben,  ba^  ber  SBed^fel  roo^I 
beabfic^tigt  unb  auf  \sben  gall  ein  ©eroinn  ift.  ©ntfpred^enb 
bem  Iprifd^en  (£f)ara!ter  fe^en  bie  93erfe  guerft  mit  groei  9Reim= 
paaren  oon  breitaftigem  trod^äifc^en  $8au  ein.  2)er  ©pielmann 
nal^t,  ba§  93er§ma§  lodfert  fid^.  2^ierfü^ige  ;3famben  folgen,  ah- 
gelöft  oon  einer  breitaftigen  ^eile,  bie  mit  ber  legten  fünffüßigen 
ein  9f?eimpaar  bilben.  ©ine  jambifc^e  fünf^ebige  Qtxh  gibt  ben 
Übergang  gu  ben  brei  oierl^ebigen  baftr)Iifcf)en  93er fen  mit  5luftaft: 
®ie  Jünglinge  merben  oon  ber  ©e^nfuc^t  ergriffen.  :^ambifdE)e 
DterJiebigc  S3erfe  folgen,  guerft  gu  ad)t  feilen  gufammengefafet, 
bie  oieHeicfit  bie  ©taugen  gum  Sorbilb  ^aben :  ha§  S5er§maß  lodfert 
fid^  gang,  ^aft^len  finb  bagmifd^en  geftreut;  alle§  ba§  paßt  gut 
gu  ber  betörenben  Sßirfung,  bie  ber  ©pielmann  auf  ben  ©eift 
ausübt.  Sf^ac^Iäffigfeiten  finb  atterbingS  nicf)t  gu  leugnen,  fogleid^ 
bie  trod^äifc^e  36^1^  "^it  füuf  Hebungen,  bie  bie  gu  einer  ge!^n= 


^)  Schriften  4  ©.  192. 
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geiligen  Stropl^c  gufammengefa^ten  SSerfe  einleitet,  ©oroie  ®datt 
fic^  auf  feine  ^fli(f)t  befinnt,  fe^en  bie  epifc^en  ^rägeilen  be§ 
^elbenbud^e§  lüieber  ein  unb  bleiben  bi§  gum  ©c^lu^. 

2)te  9fteime  finb  im  allgemeinen  rein,  nur  formen  roic  „ein» 
anber:  raanbern",  „funnte:  S3urgunbe"  muffen  al§  greil^eiten  an= 
gefül^rt  rocrben. 

^n  ber  ©pradje,  roenigftenS  in  ber  93er§fpra(f)e,  l^at  3:iecE 
einen  altertümlichen  ®l)arQftcr  maliren  motten.'  ®a§  ift  il)m 
naturgemäß  nur  l^alb  gelungen,  unb  über  minfürlicf)e§  einbringen 
alter  formen  fommt  er  nid^t  l)inau§.  gür  mand^e  mag  il)m 
ba§  „^elbenbuc^"  Sorbilber  gegeben  l^aben,  oiele  l)at  er  oon  ^an§ 
(Baä:)§  unb  S)i(^tern  be§  17.'!^af)rljunbert§.  ®ine  gorm  mie  „fie 
feinbt"  finbet  fid^  nidE)t  nur  im  „^elbenbudE)",  fonbern  aud^  bei 
S3ö^me  unb  SRofcfierDfcl^.  S)er  „©o|ne"  fott  natürlid^  eine  alter= 
tümlid^e  f^orm  fein,  ebenfo  mie  ber  „^elbe".  2)er  ^id£)ter  ge= 
braucl)t  ben  enbungSlofen  ^lural  „bk  Sinb"  —  übrigens  roitt= 
fürlid^  — ;  ber  im  „^elbenbucl)"  etwa  <S.  131  v.  26  ftel)t,  baneben 
aber  aud£)  ben  ©enetio  „ber  Änb",  ber  mol^l  al§  eüi  9}erlegen= 
^eitSreim  auf  „finb"  (nid^t  „fetnb"!)  I^ingune^men  ift,  „Slbe" 
für  „ab",  „befta^n"  finb  ebenfo  altertümlich  mie  bie  präbi!atit)e 
©tettung  be§  ^offeffioumS  in  „auf  bie  ©d^ultern  fein",  „ben 
2lbern  fein",  „^u  roilt"  für  2)u  roittft,  fc^reiben  u.  a.  aud£)  bie 
beutfd^en  ^olbergüberfe^er  be§  18.  ^al)ri)unbert§;  „üon  ber  @rben" 
ift  im  18.  ^a^rl)unbert  allgemein  üblid),  fo  bei  ©erftenberg  im 
„Ugolino",  6cl)itter  in  ber  erften  ^^tle  ber  „©locEe",  Seffing  in 
ber  ©rftauSgabe  be§  „S^lat^an"  unb  %kd  felbft  in  ben  „§aimon§= 
finbern"  unb  ber  „3J?elufine".  S3ilbungen  mie  „ grauer lidE)", 
„munberbarlic^"  ijat  ber  2)ic^ter  oft;  in  ben  „©d^tlbbürgern" 
ftel^en  „artlid)"  unb  „re(^tlidE)",  im  „©ternbalb"  „munberbarlid^", 
unb  bie  Überfe^ung  be§  „@turme§"  in  ber  ©d^Iegel^Stiecffc^en 
@^afefpeareau§gabe  l^at  „ernfliglic^".  gür  eine  gorm  mie  „in 
ber  aßeit"  finbet  fic^  fein  93orbilb  im  „^elbenbudl)";  ha§  fcf)reibt 
fdf)n)ad)e  f^^orm  in  der  weiten  (©.  324  25.  24).  ^Iber  ber  fpäter 
getilgte  9fteim  oon  „flod^"  auf  „nodE)"  fönnte  in  9teimen  mie 
vecli  —  rech  (W^)  unb  in  ber  g'orm  geschech  (etroa  ©.  633  33.  22) 
feine  @ntfpre(i)ung  finben.  „^Jaft"  für  „fe^r"  fte^t  oft  im  „^elben= 
bu(f)e"  unb  mar  noc^  lange  im  ©ebrauc^. 


x^xü^  ^at  man  mit  bem  ütätfelraten  um  bk  Sannl^äufer- 
ergälilung  begonnen ;  jeber  SBetrac^ter  l^at  eine  neue  Slnfid^t  oor* 
gebracht,  ol)nc  ba^  irgenbeine  reftloS  ju  bittigen  märe.   iR\d)t  ein« 
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mal  über  bie  ^rage,  ob  Sierfä  ®cftaltung§n)ci[e  barauf  f)inau§= 
ging,  ben  ßefcr  in  SSerroirrung  gu  fc^cn,  ift  eine  ©inigung  erhielt 
roorbcn.  gricfcn^)  fagt  fclir  t)or[t(f)ttg,  ber  ^i(f)ter  ^abc  mit  j,un= 
bemühter  2lbfi(f)t"  unflar  gelaffcti,  ob  mir  e§  mit  einem  rairüid^en 
©riebnis  ober  mit  einer  ©inbilbung  §u  tun  l^aben.  ©Ifter  [prid^t 
oon  bem  „§albbun!el  feiner  fd^mülen  beflcmmenben  ^arftcllung", 
Don  ber  „fäiroülen  S)ämmerftimmung",  in  bie  bie  ©r^äl^Iung  ge^ 
taud^t  fei,  Sie  „STraum  unb  2öirflid)!eit  munberbar  üermifcle",^) 
u)äl)renb  2;obfen2)  einfad^  feftfteHt,  ba§  Sßal^nDotftellungen  unb 
SBirfUc^feit  gemifd^t  feien,  t^ütft,*)  ber  fogar  groeifelt,  „ob  ber  2:ann= 
l)äufer  bie  SJunber  bc§  S3enu§berge§  nur  im  Straum  ober  3öa:^n= 
finn  gefei)en  f^aht"  unb  ob  bei  5CRorb  im  Sßal^nfinn  gefd^el^en  fei, 
meint,  „ber  ßcfer  ift  nidf)t  genötigt,  fid)  mit  bem  Sßunberbaren 
äufriebenjugeben",  unb  anbere  bie  fj^age  gar  nid£)t  berühren. 
Über  bie  @runbgeban!en  ber  ©rgällung  l^errfd^t  ebenfalls  Un* 
flar^eit.  fjriefen  ^)  meinte,  %xed  roollte  auf  bem  Söege  ber  SlHegorie 
beutlid^  machen,  roie  na^e  fi(f)  ba§  Überfinnlic^e  in  ber  menf(^= 
liefen  Silatui  mit  bem  ©innlid^en  berül^re.  ©ingebilbete  ßeiben= 
fd^aften  mürben  auf  einmal  Sat,  unb  riffcn  aud^  roicber  ben  93e= 
teiligten  mit  fort.  @infdf)ränfenb  bemerft  f^riefen,  bie  Darlegung 
biefer  ©mpfinbung  märe  mo^l  nidE)t  beraubte  3lbfi(f)t  geroefen. 
2;obfen  fieF)t  uon  febem  ©runbgebanfen  ah  unb  fu3)t  eine 
©rüärung  ber  ©rgä^Iung  gu  geben,  roenn  er  meint,  e§  mären 
oielleid^t  früher  geheimgehaltene  ®eban!en  geroefen,  oon  benen 
2;ann^äufcr  je^t  roic  oon  ®efd£)ci)niffen  fpre(§c.  SInbere  betonen 
ba§  ©rauen  oor  ber  Statur.  @o  meint  S8en5,®)  ber  auf  ba§  falte 
S3er^ängni§  l^inroeift,  ba§  im  ©d^icEfal  bß§  ^^teunhe^  fierrfd^t,  ha^ 
ein  gebanüid^er,  prinzipieller  ©e^alt  fc^on  l^eroorträte :  ^ie 
©d^ilberung  ber  fünftlerifc^en,  religiöfen  @e|nfud£)t  nai)  ber 
SRatur.  ^m  Söa^nfinn  SannbäuferS  ä^^S^  f^^  ^^^  93erroirrung, 
bie  biefe  ©e'Einfuc^t  anrid£)te.  Stinlic^  betont  ^ürft,  ber  eine  @in= 
mengung  be§  Übernatürlid^en  beftreitet,  ba§  ©rauen  oor  ben  ge= 
l^eimen  Gräften  ber  ^latur.  ^a^m ')  fielet  groei  S)inge  miteinanbcr 
oerbunben:  ben  ©ebanfen,  „t>a%  e§  ber  SBal^nfinn  ift,  roorin  fid^ 
ber  SJlenfd^  mit  ben  getieimen  9tätfeln  ber  Sf^atur  begegnet",  unb 
„bie   ^ienbeng,   ba§  @rauen   oor   ben   feinbfeligen,   bämonifd^en 


1)  a.  a.  D.  II  ©.  189. 

2)  a.  a.  D   ©.  11/12. 

^)  Sic  ©ntWicHung  beg  romontijd^en  tunftmärc^cn^,   Tlmä)tmv  2)iff.  1906, 
©.40  ff. 

*)  0.  a.  D.  ©.  207. 

»)  0.  0.  D.  ©.  190. 

')  SKäcd^cnbic^tung  ber  Oiomantifct  ©.  114. 

')  0.  0.  D.  ©.  631  f. 
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SD^äd^ten  ber  ©c^öpfung  gu  toecfen".  2)ie[eI5e  Senbenj  Betont  aud^ 
S03al§el,^)  inbem  er  äuglcid^  auf  ha§  perfönltd^e  ©rieben  l^inroeift, 
ba§  i^r  gugrunbe  liegt.  2)emgegenüber  ift  bel^auptet  raorben,^)  ha^ 
bei  „^ierf  ein  gang  neuer  ®runbgeban!e  in  ben  alten  ©toff  l^inein- 
gelegt"  fei:  „unglürflic^e  Siebe  fü^rt  gu  SßaEinfinn  unb  93er= 
brecfien". 

5lIIe  biefe  S3erfu(f)e,  au§  ber  Derraorrenen  ©rgäl^Iung  einen 
ober  mel^rere  @runbgeban!en  l^erau§äufd^älen,  l^aben  etiuaS  9^ic^= 
tige§  in  fid^,  aber  fie  erfc^öpfen  nid^t,  raaS  2;iecf  gab.  Sßer  be§ 
55)ic^ter§  faft  Iei(f)tfinnige  3Irbeit§n)eife  !ennt,  rairb  fid)  nid^t 
raunbern,  roenn  ba§  ©uc^en  nac^  einer  fünftlerifd^en  ©inl^eit 
oergeblic^  bleibt.  @§  füU  barum  auc^  nid£)t  oon  neuem  baran= 
gegangen  werben,  ben  oielen  @r!Iärungen,  bie  fi(f)  gum  Sieil  gänä= 
lief)  roiberfpred^en,  eine  neue,  ebenforaenig  au§reid^enbe  i)inäu= 
gufügen.  ^an  mu^  fi(^  einfad^  befd^eiben,  gu  fagcn,  ha^  ber 
^icf)ter  bie  ©rgä^Iung  in  genialem  ßeid£)tfinn  nieberfd£)rieb,  öl)ne 
bie  @in§ell^eiten  !ünftlerif^  §u  orbnen  unb  mol^lroeiSlid^  gu 
burd^benfen. 

:^e  tiefer  man  in  bie  ©rjöl^lung  einzubringen  fu(^t,  um  fo 
mel)r  l)äufen  fic^  bie  Sßiberfprüc^e,  bie  fic|  aud§  bei  ber  liebeoDÜften 
:^nterpretation  nidf)t  l^inmegbeuten  laffen.  ©d^on  ber  SSerfudE),  bie 
öbjeftiüen  eingaben  be§  ®ic^ter§  mit  ben  fubjeftioen  be§  n)al^n= 
finnigen  SannenpuferS  irgenbroie  gu  oereinigen  ift  ergebni§lo§  unb 
|ilft  nur,  nocl)  me^r  fünftlerifc^  nic^t  gu  begrünbenbe,  gang  un= 
nötige  Söiberfprüd^e  aufguberfen.  ©d^on  ba§  Sßort  oon  ben 
„munberbaren  2)ingen",''')  bie  fiel)  mit  bem  2;annenl)äufer  cor 
feinem  SSerfd^roinben  oon  ber  ®rbe  gugetragen  l)aben  foHen,  lö^t 
er!ennen,  roie  üerfd£)n)ommen  haB  ©ange  bleibt.  2)er  S)i(^ter  er= 
gäl^lt  gu  Einfang  nur  oon  bem  3:obe  be§  93ater§  unb  ermähnt 
bie  aJlutter  mit  feinem  SBort.  2annenl)äufer  felbft  aber  berid^tet, 
ba|  bie  9J^utter  franf  geroorben  unb  geftorben  ift  unb  malt  ba§ 
f(^redElicl)e  @rlebni§  in  ber  ^aä)t,  ba  i^r  %oh  erfolgte,  mit  ben 
S3orn)ürfen  be§  93ater§  unb  beffen  eigenem  2;obe  furcl)tbar  au§. 
SBoQte  man  bie  Sßorte  be§  2)i(f)ter§  ausbeuten,  raie  man  bei 
einem  ^ünftler  fönnte  unb  mü^te,  mürbe  ber  ©ebanfe  gar  nid^t 
oon  ber  ^anb  gu  meifen  fein,  ba^  Sannenl^äufer  fid^  aud^  bie 
Siebe  gu  Smma  nur  eingebilbet  l^abe,  benn  §riebri(f)  betont  am 
©c^luffe*)  auSbrücflid^:  „®u  ^aft  mir  bamal§  nie  mit  einen  einzigen 
2öorte  gefagt,  ba^  @mma  2)ir  lieb  fei".  ®er  S^ac^brucf,  mit  bem 
ha§  au^gefprod)en  roirb,  mac^t  e§  ganj  unroal^rfc^cinlicf),  ha^  ber 

^)  ^tutfc^e  Otomantif  6.  133. 

2)  elfter,  2;annf)äufcr  S.  12. 

^)  ©c^tiftcn  4  @.  199. 

*)  @.  212. 
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^id)ter  au  eine  geheim  gehaltene  ßiebe  2annenl^äufer§  gebadet 
\)ahe,  ober  biefe  Söorte  finb  eben  Jjmgefc^rieben  tüorben,  ol^ne  bafe 
ikd  fid^  t^re  S3ebcutung  überlegt  f)at,  imb  t)a§  ift  ha^  2öa^r= 
fd^einltd^e. 

^a^  bic  Zeitangaben  firf)  nid^t  me^r  äufammenretmen  rcotlen 
unb  gang  unftar  laffen,  mann  bic  ^od)5eit  üon  ^riebrid^^  unb 
©mma  erfolgte,  ^ai  bcr  ^id^ter  felbft  gemerft  unb  in  ber  $^an= 
tafuSfaffung  [ie  in  ©inflang  gu  bringen  t)er[urf)t,  of)ne  eine  ßlar= 
l^eit  gu  erreid^en.  Reifet  e§  in  ben  „Ü^omantifd^en  2)ic^tungen" : 
„griebridE)  roarb  älter  unb  t)ermäf)Ite  fid)",  fü  fte{)t  im  „^^an= 
tafu§":  „f^i^iebrid)  oermä^lte  fidE)  nai)  einigen  ^^a^ren",  unb 
roenn  bic  ©rgöl^Iung  S^annenpuferS  in  ben  „ätomantifd^en  ®ic^= 
tungen"  ^)  angibt,  ha^  griebricf)  nac^  einigen  ^al^ren  um  bic 
^anb  (£mma§  anl)ielt,  fo  [inb  barau§  im  „^E)antafu§"  ^)  einige 
SRonbe  geroorben. 

®ie  objeftiüen  eingaben  be§  2)id^ter§  [teilen  alfo  in  einem 
unauflö§licf)en  SBiber[prudE)c  gu  ber  ©rgäl^Iung  ^iannenpufcrS. 
@§  ift  nic^t  äu  glauben,  ba^  Sliecf  biefe  Söiberfprüc^e  mit  2Ibfid^t 
in  bie  ©r^ä^Iung  E)ineingetragcn  ^abe,  um  ben  Sefer  gu  üerroirren. 
@ine  folc^e  !ünftlerifd)e  3Ibfid§t  märe  bei  2iecf  etroag  %xtmbe§. 
■Die  ®inge  liegen  Dielmeljr  fo,  ba^  ber  ^ic^ter  felbft  üon  ber 
®efü{)l§Dern)irrung  ^annenf)äufer§  ergriffen  mar  unb  nun  cin= 
fac^  niebcrfc^rieb,  roaS  er  erlebte.  2)ie  93ern)irrung  be§  ßefer§ 
al§  fünftlerifd^e§  ^ringip  —  ha§  erforbert  einen  beroufet  fc^affen» 
ben  unb  geftaltcnben  Xxd)Uv,  unb  ein  foWjer  mar  2;iecE  im  011= 
gemeinen  nid)t. 

Söären  bie  unauflöslichen  SBibcrfprüc^e  feine  ^Ibfic^t  geroefen, 
bann  mü^te  man  aud^  in  ben  @rääf)Iungen  be§  5ßa|nfinnigen 
t)a§  Söalten  einer  fünftlerifdt)  orbnenben  ^anb  Dcrfpüren.  5lber 
leiber  mu|  man  fic  gerabe  l^ier  auf§  fc^mer§Iic^fte  oermiffen. 

®a  ift  guerft  ba§  2iebe§erlebni§  2:annenf)äufer§.  9f^immt 
man  e§  au§  bcm  ^ufammen^ange  E)erau§,  fo  erf)ält  man  eine 
gutgemad^te  ®efcf)ic^te  einer  unglücftic^en  Siebe,  bie  gum  5öa^n= 
finn  fü^rt.  ®ic  @rääf)[ung  be§  2öa{)nfinnigen  felbft  ift  trefflich 
gegeben  unb  man  fann  gut  erfennen,  raa§  Sßabnfinn  unb  roa§ 
3öirfli(f)!eit  ift.  2;annenpufer  f)at  @mnm  geliebt,  bie  (Siferfud^t 
gegen  ben  glücflic^eren  S^ebenbu^ler  ^at  fic^  nac^  unb  nad^  gefteigert 
unb  ift  nacl)  ber  23erlobung  ber  beiben  in  Söal^nfinn  unb  S^taferci 
umgefcf)lagen.  S)er  Unglücflirf)e  irrt  in  ber  S^^atur  um^er,  ber 
Kummer  ber  ©Itern  um  feine  SSerrailberung  rü^rt  il)n  md)t,  er 
oerliert  fic^  in  bie  Serge  unb  Sßälber  unb  gilt  at§  oerlorcn.'^) 

')  93b.  I  ©.  468. 
*)  93b.  I  @.  228. 
»)  S.  205. 
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^n  her  ©infornfeit  ber  'üflatux  trifft  er  auf  einen  9JJenf(^en,  in 
bem  er  bcn  gel^a^ten  S^ebenbul^Ier  gu  erfennen  glaubt,  unb  fd)lägt 
i^n  in  mütenber  9f?aferei  nieber.  äl§  er  au§  einem  Äloftcr  einen 
Öeic^engug  l^erau§fommen  fielet,  erfäi)rt  er,  ha^  ein  Wäh^m  @mma 
au§  @ram  über  ben  2^ob  i^re§  S3räutigam§  geftorben  ift,  unb  [o= 
fort  glaubt  er,  ha^  e§  fid^  um  feine  ©eliebte  l)anble.  23on  ©(f)ulb= 
gefül^I  getrieben,  eilt  er  in  ber  9^ac^t  in  ba§  §au§  feiner  ©Item, 
©eine  lÖiutter  ift  tot,  ber  SSater  empfängt  il^n  mit  SSorroürfen, 
ba§  ©d^ulbgefül^l,  ba^  in  i^m  fd^on  mad^  ift,  fteigert  fic^  in§ 
^Jurd^tbare,  unb  al§  fein  SSater  in  feinen  Firmen  ftirbt,  fommt 
ber  SBal^nfinn  gum  üoüen  ^uSbrud^.  @r  eilt  in  bie  ^erne,  treibt 
fid^  in  lodferer  ®efellfd£)aft  l^erum  unb  gilt  Don  nun  an  für 
Derfd^oHen.  2)ie  5Ineinanberreif)ung  ber  Slatfad^en  gibt  eine 
gut  entmicfelte  @efd^id)te  eine§  au§  ©iferfud^t  mal^nflnnig  ge= 
morbenen  9J?enfd^en,  unb  roenn  man  fidE)  auf  fie  allein  befc^rönft, 
fann  man  auf  ben  ©ebanfen  fommen,  ba^  bie  Siebe  bie  einzige 
Urfacfie  be§  SSa^nfinn§  ift.  ?Ibcr  barauf  |at  fic^  2;icdE  nid^t  be= 
fd^rän!t. 

@ine  gang  anberc  Söelt  tut  fi(f)  auf,  menn  Sanncnl^äufer 
oon  feiner  unftiHbaren  ©el^nfuc^t  ergäfilt.  ^iefe  Unerfättli(f)feit 
rool^nte  fc^on  in  i^m,  beoor  er  etroaS  oon  @mma  unb  Siebe 
n)u|te.^)  ^n  ber  Statur  fprad^  fie  gu  i^m,  in  ber  Siebe  fc^cint 
fie  gefttllt,  aber  nur  meil  er  fid^  mit  Überfcfjmänglic^feit  il§r  er« 
gibt  unb  alle  anberen  9JlcnfdE)en  über  il^r  oergi^t.  9lacl)bem  ba§ 
fc^recflic^e  Siebe§erlebniö  unb  bie  furd^tbaren  ©tnbrücfe  ber  ©terbe= 
fgene  fiinter  il^m  liegen,  padt  il^n  bk  Uncrföttlid^feit  mit  unroibers 
ftel^Iic^er  ©eroalt;  er  eilt  über  bie  9f?atur  §inau§  in  ben  93enu§» 
berg.  ^<^t  ba§  ©c^ulbgefül^l  nimmt  i^m  bie  9}?öglid^feit  meiter 
gu  leben,  fonbcrn  ber  unftiHbare  2;rieb.  9tul^e  cor  i^m  ftnbet  er 
aud|  in  bem  SSerge;  er  fagt  e§  felbft:  „®a§  mar  e§,  xüa§  iä) 
immer  geroünf(^t  iiatte.  2)id^t  am  ^ergen  füllte  id^  bie  ©egen» 
mart  ber  gefudE)ten,  enblid^  gefunbenen  ^errlid^feit".^)  Unb  al§ 
er  ben  SSerg  oerlä^t,  um  S3crgebung  be§  ^apfteS  für  feine  (Sünben 
gu  erlangen,  ift  e§  nic^t  (Erinnerung  an  feine  uermeintlid^e  ©d^ulb, 
fonbern  ba§  23erlangen  „bcn  übrigen  9]^enftf)cn  roieber  gugegä^lt 
gu  merben".^) 

®iefc  Söorte  geigen  bie  geban!(id§e  SSerbinbung,  bie  grotfc^en 
ben  oerfc^iebenen  SJJotioen  —  bem  Söa^nfinn  au§  ©iferfuc^t,  t)er= 
bunben  mit  bem  ©d^ulbgcfüf)!  unb  bem  Sßafinfinn  au§  llnerfätt= 
Iid)!eit  —  befte^t:  beibe  SÖloIe  bie  furd£)tbare  @rfenntni§,  au§  ber 
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@e[cnf(f)aft  ber  Ü3litmcu[(f)cn  au§gcf(f)Io[fen  ju  fein,  ©inen  fo  fom= 
pürierten  ©fjorafter,  ben  Uncr[ättli(^!eit,  @ifcr[u(f)t,  ©c^uIbgcfüE)! 
gugleid)  6el)crr[(^en,  fönnte  man  fi(f)  benfen,  aber  leibet  ift  iiecf 
eine  !ünftlerifd^e  93erarbettung  ni4t  gelungen,  unb  jene  93er= 
binbung  bleibt  eine  rein  gebanflid£)e. 

Unflat  bleibt  e§  gan^,  ob  bie  Unet[ättlid)feit  in  bem  SJlenfd^en 
felbft  tul)t  obet  ob  et  [ic  et[t  butdE)  eine  ftembe  SDIad^t  al§  futd)t= 
barc§  ©efc^enf  etplt.  ®ie  ^etoottagenbften  @tfot[cl)Ct  bet  9^0= 
mantü,  ^apm  unb  SBalgcl,  l^aben  gemeint,  bet  ©egenfa^  be§ 
aRenfd)en  ju  bet  9^atut  tufe  bie  93etn)ittung  l)etDOt.  93ei  bicfet 
5Iu§legung  mitb  ba§  2iebe§etlebni§  gang  au§gef(f)altct  unb  bet 
©d^metpunÜ  auf  bie  ©c^ilbetung  be§  93enu§betge§  oetlegt  ^n 
bet  ^at,  füt  Sannenpufet  ift  \)et  ©ang  in  ben  S3enu§betg  ein 
@ingel)en  in  ba§  ^etg  bn  91atut.  ^ie  netbotgenen  ©emäffet 
l)ött  et,  bie  ©eiftet,  bie  ©tge  unb  ©ilbet  bilben,  bie  tiefen  2;önc 
einzeln,  au§  benen  bie  9[Rufif  entftel^t.  Slbet  bet  ®ic^tet  l^at 
gang  unbeutlic^  gelaffen,  ob  bie  Unetfättli(f)!eit  roitflid^  etft  butc^ 
ba^  ©tauen  oot  bet  'iRaiui  in  ben  9Jlenf(f)en  l^tneingelegt  routbe. 
5lu(^  ^iet  ftel^en  gmei  ©ebanfen  nebeneinanbet,  bie  gu  feinet  fünft* 
letif(f)en  ©inl^eit  oetbunben  finb :  2)ie  ©iet  be§  SJienfd^en  unb  ha§ 
©tauen  oot  bet  Statut,  oetbunben  mit  bem  2;tiebe,  ba^  innetfte 
@el^eimni§  in  fid)  aufguneljmen.  Unb  ba$  Siebe§etlebni§  ift  gang 
unnötig  unb  fönnte  getn  entbel)tt  roetben.  ^enn  nic^t  ein  @in= 
gteifen  bet  91atut  roie  etma  im  „9tunenbetg"  lä^t  e§  ttagifd^ 
enben  unb  getbtidEjt  ein  ©lücf,  fonbetn  bie  @ifetfud)t  fül)tt  bm 
2Iu§gang  l)etbei,  unb  ba§  ©lüdf  roat  gat  nid^t  ootlianben.  ©ine 
l^eillofe,  unfünftletifd^e  Sßetmittung  lä^t  jeben  23etfud^,  S3etbin= 
bungen  lieräuftetlen,  ba^infül)ten,  ba^  geinl)citen  obet  Slbfic^ten 
geroittett  raetben,  bie  gat  nid£)t  oot^anben  finb.  ®et  S)i(l)tet 
ftcl)t  nicf)t  übet  bei  ©tgä^lung  unb  lenft  mit  roeifet  Sotfid^t  ben 
ßefet  (5(l)txtt  um  ©d^titt,  fonbetn  mitb  roie  fein  ^elb  oon  feinen 
Stimmungen  unb  ©efü^len  gettieben,  balb  btefen,  balb  jenen  ^ug 
l^ctüottteten  §u  laffen.  3)abei  ift  nic^t  gu  leugnen,  ba^  e§  i^m 
gelungen  ift,  ben  ßefet  unaufl)altfam  mit  in  bie  SSetroittung 
lineinäujtel^en.  2)et  ^unftoetftanb  mu^  beim  ßefen  biefet  @t= 
gä^lung  ganj  fd^roeigen,  man  mu^  fi(^  oon  biefet  fanft  bal^in» 
gleitenben  @pta(f)c  einlullen  laffen,  bafe  bie  Stimmung  be§ 
©tauend  ben  ßefet  gan§  etgteift.  ^ann  „tei^t  e§  un§  unroillfütli^ 
mit  in  bie  SÜefe",^)  roenn  bet  ®idE)tet  oon  bem  93enu§betgc  unb 
feinen  Söunbetn  etgäl^lt  —  aud^  ben  ßefet,  bet  fein  tomantifd^et 
©l^ataftet  ift. 
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Söegen  be§  gängli^en  SRangelS  irgenbeiner  fünftlerifd^en 
2)urd^ttr£ettung  ift  aui)  feE)r  f({)Tt)er  gu  entfc^eiben,  ob  bie  ^^anneu' 
pufergcfd^td^tc  ein  SJ^örd^cn  ift.  äRärc^etil£)afte  SJbtbe  finb  oor= 
l^anben.  S)ie  magtfc^e  ©eroalt  be§  ßuffe§  !önnte  al§  ein  for(f)e§ 
in  5lnfprud^  genommen  roerben,  aber  e§  ift  roolf)!  gu  beachten,  ha^ 
ber  ßuB  felbft  gar  nic^t  nötig  ift.  ^enn  f^riebricE)  folgt  beni 
greunbc  nur  barum,  roeit  i^n  beffen  SBal^nfinn  angeftecft  l^at, 
nic^t  meil  burcf)  ben  Hu^  eine  überirbifc^e  ^raft  in  fein  2ehen 
eingreift.  9J?ärd^enl^aft  ift  ber  rounberbare  ©arten  mit  bem 
©djioffc,  in  bem  S^annenpufer  feine  (Seliebte  finbet,  aber  er  ift 
ja  in  9öir!(id^!eit  ein  gan§  geroöfinlic^er  ©arten,  ber  nur  in  ber 
^^antafie  be§  erregten  2:annen!f)äufer  einen  fo  rounberbaren 
3auber  erpit.  @in  andreren  märe  bie  ©rsä^Iung,  menn  ber 
2)i(^ter  ha§  SCöunberbare  al§  elma§  mirüic^  S3eftel£)enbe§  l^ingeftedt 
^ätte.  5lber  baoon  ift  er  meit  entfernt.  2)er  SSenu§berg  gel^ört 
ber  Sage  an,  ha§  S3oIf  E)at  na(^  bem  %obe  @cEart§  fie  fict)  gured^t^ 
gelegt  unb  bilbet  fie  in  feiner  ^^antafic  raeiter  au§.  ©o  mirb 
ber  mal^nfinnige  Slannenpufer  in  ben  S3enu§berg  üerfe^t,  unb 
nad^bem  ^Jriebrid^  feinem  greunbe  nacfigefolgt  ift,  ge§t  bie  ©age 
im  ßanbe,  ha^  ber,  ber  einen  ^u^  oon  einem  au§  bem  93crge 
befommen,  mit  lE)inunter  in  bie  unterirbifd^en  Klüfte  geriffen 
roerbe.  ^IUerbingS  erplt  bie  ©rgöiilung  baburdE),  ba^  3:annen= 
l^äufer  felbft  in  feinem  SCBa{)nfinn  ben  SSenuSberg  al§  eine  in  ba^ 
ßeben  eingreifenbe  9J^a(f)t  erlebt,  eine  9t^nlid^!eit  mit  bem  SJlärd^en. 
5lber  nur  eine  9tf)nli(f)feit.  ^ie  S[Rärd^en=  unb  ©agenmelt  fröEiIid^  gu 
he\a^en  mie  im  „®(fart"  Eiatte  ber  2)id^ter  feinen  SRut.^)  Wex' 
bing§,  rationaliftifd^e  3n)eifcl  Eiat  2;iecf  nic^t.  Söenn  er  bie  9Jiärd^en= 
roelt  einmal  barfteHt,  unb  fei  e§  aud^  nur  in  ber  ^l^antafie  be§ 
3ßaE)nfinnigen,  bann  gibt  e§  feinen  3"^^^!^!  on  i^^ren  ©efe^en. 
®arum  macf)t  er  fic^  aud)  feinen  ^ugenblidE  einen  ©ebanfen 
barüber,  mie  Sannen{)äufer  raol^I  au§  bem  S3erge  l^erau§gefommen 
ift,  fonbern  e§  l^ei^t  einfach :  „@ine  unbegreifliche  ©nabe  be§  ^Itt« 
möd^tigen  oerfdEiaffte  mir  bie  SFlücffeljr".^)  ^rätoriu§  l^atte  nad^ 
einiger  Überlegung  angenommen  unb  ber  93erfaffer  ber  „9JZonat= 
lid^cn  Unterrebungen  uon  bem  9^eid£)c  ber  ©eifter''  mar  ii)m  barin 
nachgefolgt,  ba^  Sannpufer  mo^l  burc^  eine  Sf^i^e  gefroc^en  fei, 
unb  f^rau  ^laubert  lie^  bie  SJlenfc^en  einen  gel^eimen  unterirbifc^en 
©ang  finben.  ^n  biefer  ^infid^t  ift  Siecf§  ©rgäl^lung  bem  9Härc|en= 
c^arafter  nä^er  gcfommen,  aber  ba§  felbftoerftänbliiie  (Eingreifen 


^)  'äüd)  SBcnj  0.  o.  D.  beftteftet  ben  SKäri^encfearafter  ber  ©rsä^Iung  on§  bcm- 
felben  ®runbe  unb  meint,  c§  fei  „nur  ein  Schritt  jur  pft)c^olo9if(^'pot|ologijd^en 
ßerfllieberung  beg  3ni>iöibuuni§". 
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übernatürlicher  SMd)U,  ba§  eme  @ef(^ic^te  erft  gum  9}^är(^en 
mad^t,  fe^It  ganj. 

ier  ^lufbau  ber  ©rgä^Iung  ift  im  attgcmeineu  al§  ein  rec^t  ge= 
fd^icfter  gu  begeidfinen.  knapp  rairb  ber  ßefer  in  ba§  äußere 
©efd^e^en  cor  bem  SBieberauftreten  2anneni)äufcr§  eingcroetl^t 
©timmung^DoIfe  (Einleitung  gel^t  ber  @r§ä^Iung  ^annenl^äuferS 
woran,  ©ofort  erfährt  man,  mit  roem  man  e§  gu  tun  Biat,  menn 
er  er^ä^It,  ba^  er  fic^  für  oerflud^t  l^alte.  ^ie  @rn)äf)nung  ber 
93enu§berg=  unb  @pielmann[age  Iä|t  a^ncn,  n)a§  gefd^el^en  roirb, 
unb  balb  ergä^It  er  bann  an^  bie  munberbare  2öir!ung,  bie  bie 
©efc^ic^te  üon  ben  Sönen  in  i!^m  i^eroorgerufen  {)at.  9Jlan  er= 
fä{)rt,  melc^  erregtes  ©emüt  in  bem  Knaben  n)o!£)nt,  menn  er 
Don  feinem  ©c^roärmen  in  ber  Sf^atur  unb  oon  bem  feltfamen 
Straum,  ben  bie  er^i^te  ^^antafie  gebiert,  hmiS)tet  ®a§  Söunber- 
bare  begleitet  il^n  meiter,  in  bem  ^errli^en  ©arten  finbet  er  bie 
©eliebte  unb  ©tißung  feine§  ©ei^nen§.  ^n  bramatifd^er  ^aft 
folgt  nun  ©djlag  auf  ©c^Iag.  ^aä)  bem  SSerlufte  roirb  bie  ©eclen= 
ftimmung  SannenpuferS,  fur§  unb  !napp  bie  einfame  SGöalb= 
lanbfc^aft  ausgemalt,  in  ber  ber  SJlorb  gefcfjicl^t,  ba§  ©rauen  in 
bem  Sefer  bur(^  ben  fd^nelten  2ob  ber  93raut  erf)ö^t,  unb  Don 
einem  ©ntfe^en  gel^t  e§  gu  bem  anberen.  SD^it  einer  ©c^ilberung 
ber  Unruhe,  bie  in  ber  ©tobt  burd^  bie  93orbereitungen  gum  gelb= 
juge  f)errf(f)t  n)irb  bk  folgenbe  f(l)aurige  ©gene  oorbereitet,  unb 
in  ber  STuSmalung  be§  fd^recflic^en  9Bieberfe()en§  mit  ben  ©Itern 
!ann  fidE)  ber  ^i(|ter  gar  nic^t  genug  tun.  ®ann  !ommt  ein 
©infd^nitt:  roeiter  ging  e§  nid^t,  ber  ßefer  mufe  fid^  ein  roenig 
befinnen.  ^n  guter  (Steigerung  roirb  bie  @(^ilberung  ber  @in= 
brüdfe  ber  Änb^eit  roieberl^olt,  unb  ber  ßefer  erlebt  fd^aubernb, 
roie  biefer  9Jlenfc|  in  ben  SIbgrunb  hinunter  mu^.  2)ie  ©(fjilberung 
be§  ®ange§  gum  23enu§berg,  be§  S3enu§berge§  felbft  unb  ber 
9flücf!ef)r  jur  @rbe  ift  in  meifterlidjer  Steigerung  gegeben.  Sßie 
eine  93erul^igung  Hingt  nac^  be§  2:annenpufer§  2)arlegungen  bie 
95erfi(^erung .  be§  ^reunbe§,  ba^  alleg  nur  ©inbilbung  ift,  nac^ 
furger  9tul^epaufe  folgt  um  fo  frf)auriger  bie  ^ataftropfie,  unb 
roieber  ftel^t  ber  ßefer  oon  ©rauen  gepacft,  roenn  ber  fj^eunb  bem 
SBa^nfinnigen  folgt. 

hieben  2:annpufer  felbft  ift  nichts,  roa§  ben  ßefer  feffeln 
fönnte.  ^ie  anberen  9J?enfc^en,  bie  auftreten,  finb  nur  not= 
roenbige  ©taffage,  unb  2^iec!  l)at  gang  barauf  oergic^tet  fie  irgenb= 
roie  lebenbig  gu  mad)en.  Du  ©Item  finb  ebenfo  blaffe  fjiguren 
roie  bie  ;3fugenbgeliebte  @mma,  unb  ber  greunb  f^riebrid^  gibt 
^iedf  nur  (Gelegenheit  ju  geigen,  roie  lei(f)t  SBa^nfinn  anftecEt. 
^er  rooKüftige  greunb  SRuboIf  ift  üoltfommen  tote  ©taffage 
geblieben. 
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S)cr  2)td^tcr  l^at  feine  ©rgä^lung  in  eine  Beftimmte  Qeit  ge« 
fteHt,  bie  man  raol^I  al§  ba§  15.  ^a^rl^unbert  naiver  Be^eid^nen 
borf.  9Ran  prt  oon  bem  Aufgebot  ber  „ßangcnfned^te",  ha§  in 
ber  dla^t  hk  ©trafen  mit  ßärm  erfüllt  unb  gegen  bie  f^ßi"^^ 
be§  ßaiferS  giel^en  foll.  S3on  bem  ßlofter  mirb  berid^tet,  an§ 
bem  unter  Olocfengeläute  von  bem  ©ange  ber  9^onnen  begleitet 
ein  ßeid^engug  Eierau§!ommt,  ber  ^apft  mit  feiner  ©emalt  gu 
binben  unb  §u  löfen  fpielt  eine  Stolte,  unb  bie  Icbl^afte  ^l^antafie 
ht§  95oI!e§,  bie  fid^  ©agen  bilbet  unb  menfc^IidE)  auffollenbe  @r= 
eigniffe  ber  eigenen  ^ät  fofort  mit  il^nen  oerfnüpft,  ift  nod^  nid^t 
oon  nüd^terner  ©fepfi§  gehemmt. 

S)er  <Biil  ber  ©rgäl^Iung  geigt  feine  befonberen  Eigenarten. 
@§  ift  eine  glottc  ^rofa,  in  ber  bie  ©efd^id^tc  oorgetragcn  mtrb, 
ül^ne  ©rregung  unb  ol^ne  fprad^fd^öpferifdf)e  ^raft.  Sluffallenb 
gegenüber  ber  ©dEartersäl^Iung  ift  ba§  gänglid^e  ^Jel^Ien  be§  SSerfe§, 
ni^t  einmal  ha§  Sieb,  ha§  Sannenl^äufer  beim  ©ange  gum  Senu§= 
berge  fingt,  roirb  bem  Sefer  mitgeteilt.^)  ^ie  ©pra^e  l^at  aber 
im  allgemeinen  einen  jambifd^en  ©l^arafter,  fo  ba§  fi(|  o|ne  jebe 
SDIül^e  au§  il^r  gange  S3er§gruppen  l^erauSl^eben  laffen.  93ei  ber 
©d^ilberung  be§  93enu§berge§  roerben  fie  gepuft  unb  bk  Der= 
fd^iebentlid^  eingeftreuten  ^aft^len  paffen  gut  gu  ber  bitl^i)rambifd^en 
©d^ilberung. 


®ie  Slufnal^me,  bie  bie  ©rgäl^lung  bei  ben  ^ß^tQ^noffen  fanb, 
mar  eine  fcl^r  oerfd^iebene.  ^m  allgemeinen  fel^len  bie  Urteile 
gang,  befonber§  au§  bem  engeren  unb  roeiteren  Greife  ber  9floman= 
tifer  felbft.  gür  biefe§  ©d^meigen  ftnbet  ftd£)  leicht  eine  @r!lärung, 
menn  man  beben!t,  bafe  bie  ©rgä^lung  in  einem  S3anbe  mit  bem 
„Qetbxno"  crfd^ien,  ber  natürliä)  bie  ©eifter  mel^r  in  SSeroegung 
brachte;  unb  fpäter  l^at  bie  „©enooeoa"  alle  Urteile  fiir  fi^  in 
Slnfprud^  genommen,  ©ang  ablelincnb  äußert  fic^  natürlich  bie 
„Sfleue  allgemeine  S3ibliotl^e!" ,  bk  %kd  Don  Slnfang  an  „al§ 
S3ater  oon  lauter  totgeborenen  ®eifte§finbern"  begeic^net  l^atte;^) 
i^r  Urteil  lautet,^)  nac^bem  fie  fid^  lang  unb  breit  mit  bem 
„^ci^bino",  „biefem  elenben  9Jlarf)n)er!c",  befdE)äftigt  l)at:  „Sßie 
^err  %kä  biefe  ®ata  (nämlid^  über  ©cfart  unb  Stann|äufer)  be= 


^)  ^tnbütQtx,  SScrScinlagc  in  ber  ^rofabici^tung  ber  JRomantif,  berliner  Siff. 
1910,  ©.68  f. 

•2)  95b.  56,  1801,  1.  ©tüd  @.  196  ff. 
3)  $8b.  55,  18C0,  ©.  146. 
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nu^t  f)at,  ift  gu  unter|ud)en  !aum  ber  SD^ü{)e  toertl^.  ©eine  ^rofa 
tüie  im  ^ring  3^^'^^"^;  unb  bic  ciugeftreuten  ßiebcr  oon  einer 
Ungetenü^eit  unb  ßeerl^eit,  bie  unmöglidE)  für  fd£)mucf[o[c  ülatur 
gelten  fönnen.  Söa§  E)ilft  SJ^obilität  ber  @inbilbung§!raft,  raenn 
foId)e  oEine  ©ad^reid^tum  fpielt,  mit  bem  ©efd^marf  fi(f)  ni(f)t  in 
(Stnhang  bringen,  nirgenb  für  (Seift  unb  ^erg  fixieren  lä^t!" 
S)a§  ift  ein  felbftüerftänblid^eS  Urteil,  wenn  bem  britten  2;eile  ber 
in  ©ifenac^  erf(f)einenben  95oI!§fagen  nacf)gerü^mt  rourbe,  ba^  er 
fidf)  immer  mel^r  bem  ©tile  be§  9J^ufö,u§  näl^ere.^) 

^ie  „ungemeine  Citteraturgeitung"  befc^äftigt  fi(f)  in  groei 
Stummem  ^)  fpaltenlang  mit  bem  „^erbino"  unb  oerfpricfjt  ein 
Urteil  über  ben  „^annpufer"  für  fpäter;  aber  ba§  93erfpre(f)en 
ift  nid^t  erfüllt  morben.^)  9lur  gelegentUd^  *)  roirb  2;iecf  einmal 
bie  „fel^r  ad^tungSroürbige  ^unft  ber  ^inbermörd^en"  nachgerühmt, 
„bie  er  bei  anberen  (Selegenl^eiten  (ber  @a^  ftammt  au§  einer 
S3efpred^nng  be§  DperntejteS  „^a§  Ungel^euer  unb  ber  üergauberte 
^alb"),  befonber§  im  blonbcn  @!bert  unb  im  getreuen  (Sffarb 
in  fel^r  l^ol^em  (Srabe  oerftanben  !§at". 

©in  begeifterte§  Urteil  fällte  ber  junge  ©olger,  inbem  er  ben 
eblen,  erften  STon,  bie  SBel^mut  unb  bie  fd)önen  altbeutfd)en  93erfc 
rül^mt,  bie  il^n  an  bie  lERinnefänger  erinnern.^) 

2)ie  5Rac^roir!ung  ber  ©rgälilung  ift  nid^t  gering  geroefen, 
ol^ne  ba^  man  uon  einer  unmittelbaren  93enu^ung  burdE)  anbere 
fpred£)en  fann.  ®a^  auf  bie  9iomanti!er  bie  ©efd^id^te  Don  ber 
Derberblid^en  SO^ac^t  ber  ^öne  roirfen  mu^te,  oerftelit  ficf)  leidet, 
unb  fo  finbet  man  in  @icf)enborff§  9^oman  „3I^nung  unb  @egen= 
mart"  „bie  unbeftimmle  llnabenfeBinfuc^t,  jenen  ©pielmann  üom 
93enu§berg"  al§  groei  äufammengcl^örige  2)ingc  erroäiint^)  S)ic 
Sannpufergefd^id^te  J)at  al§  erfter  nadl)  SiecE  S3rentano  bef)anbelt, 
inbem  er  fie  auf§  funftDoKfte  in  feine  „Sftomangen  uom  9^ofen= 
frang"  einfiigte.  @r  l^at  nid^t  nur  Don  Siecf  bie  ^ifd^ung  ^daiU, 
2:annE)äufer=,  93enu§bergfagc  übernommen,  fonbern  in  fü^nfter 
SBeife  aUe  möglichen  anberen  aJlotioe  mit  il^r  oerfnüpft.')  ^ier 
l^at  man  wo^l  bie  ab enteu er licfjfte,  aber  auc^  gro^artigfte  $öer= 
einigung  ber  oerfcfiiebenften  ©agen  unb  ©toffe  cor  fid).  ^Brentano 
]^at  2ieä§  ©rgä^ung  gefannt,  unb  man  mei^,  roie  ftarf  er  cor 


0  33t,.  51  ©.336. 

2)  10.  11.  1800  unb  11.  11.  1800,  5«r.  320,  321. 
«)  S3t§  1803  feine  93efpred)ung. 
*)  23.  10.  1801,  9Jr.  302. 
*)  SJadigeloffenc  ©d^riften  I  ©.  2. 
«)  Sl^nung  unb  ©egenioort  II  tapitel  14. 

')  l  bie  ^oToIipomena  im  3tn:^ange  ber  9lu§ga6e  üon  5ßiclor  S[Rid^cI§,  SKünd^eu 
unb  Seipäig  1910. 
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ollcm  in  bcr  .^ugenb  oon  bem  älteren  9^omantifer  abpngig  toar; 
aber  er  raupte  aucfi  t)on  bem  Siebe,  ba§  er  au§  ^ornmannS 
„Mons  Veneris"  fannte,  unb  fdE)retbt  au§brü(fltc^  an  9fiunge^): 
„^ie  alte  fyabel  be§  Stanf)eufer§  ift  auf  eine  anbere  9Irt,  rate  e§ 
%kd  tat,  gelöft  unb  eingefIo(f)ten".  ^^rau  S3enu§  l^at  bann  bie 
ü^ömantifer  nic^t  meJir  loSgelaffen;  al§  locfenbe  95ertreterin  ber 
alten  ^eibenroelt,  bie  au§  bem  <B^utt  unb  il^rer  S3erbammni§ 
immer  raieber  brol^enb  {)ert)ortritt  erfc^cint  fie  mannigfacf).  ^ingu^ 
gefommen  ift  jene  ®efd|ic^te  von  bem  93enu§bilbe,  bem  man  einen 
9ting  an  ben  ^f inger  ftecft,  mie  fie  ^ornmann  '^)  ergäfilt.  ®rol^enbe 
Sßir!lic^!eit  mirb  bie  Derfunfene  ^rad)t  ber  l^eibnifd£)en  SGBelt  in 
@i(^enborff§  ©rgä^ilung  „®a§  9}^armorbiIb",  ben  ^aifer  :^ulian 
gie^t  bie  ©öttin  in  beSfelben  2)ic^ter§  gleicf)namigem  @po§  in  ben 
Stbgrunb.  2lber  für  ©ic^enborff  gibt  e§  eine  ©rlöfung  im  frol^en 
©lauben  an  bie  d^riftlid^e  ^Religion,  ^urcf)  fie  finb  bie  S)ämonen 
gebannt.  ®erfelbe  ©id^enborff  l^at  in  bem  ßiebe  oon  ben  jmei 
jungen  ©efeßen,  bie  in  bie  2öelt  J^inauSgiel^en,  ba§  Sannpufer^ 
fc^irffal  ber  ^eiteren  ßeben§freube  gegenübergefteUt,  bie  bem  juteil 
rcirb,  bcr  fi(^  bef(^rän!t. 

S)em  anberen  fangen  unb  logen 
^ie  taufenb  (Stimmen  im  ®runb 
SSerlotfenb  ©irenen  unb  gogen 
^^n  in  ber  buf)lenben  Sßogen 
garbig  erüingenben  ©c^Iunb. 

5Iu(f)  anbere  9f?ömantifer  fennen  bie  furd^tbar  oerlorfenbe 
SRad^t.  S)er  9J?aIer  9ftunge  fd^reibt  an  feinen  ^ater  am  31.  12. 
1802  3):  „(g§  ift  ha§  atterfurcEitbarfte,  haB  iä)  fenne,  in  biefem 
(Strubel  unterjutauc^en  (in  ben  (3(f)n)ärmerei  unb  @nt!^ufia§mu§ 
fül^ren)  unb  unter  S^aufenben  fommt  nic^t  einer  gefunb  mieber 
!£)erau§".  Sluf  ^iecE  felbft  SSegug  nimmt  (Steffens,  roenn  er  fagt*): 
^^  fann  e§  nic^t  läugnen,  ba^  biefe  9fHd^tung  ber  S^iedfc^en 
$oefie  ein  faft  gefährlicher  9Jloment  mcine§  ®afcin§  geroorben 
ift,  unb  bod)  gugleicf)  me^r  al§  irgenbein  anbrer  bagu  gebient 
]^at,  mid^  cor  ber  S:iefc  ber  menfc^Iid^en  fittlic^en  SSerirrung 
roarnenb  ab^ufc^recfen.  iage  unb  9flöd^te  oerlebte  i(|,  oön  grauen= 
l^aften  Sräumen  oerfolgt . .  .  benn  eine  ä^nlid^e  bunfle  jßerlodfung 
rul^te  in  meinem  ^nnerften,  unb  bie  bämonifc^en  Gräfte,  bie  fic§ 
hinter  Übermut  unb  ßeid^tfinn  cerbergen,  traten  lodfenb  J^eroor". 


')  26.  2.  1810,  «Öttc^cB  (Einleitung  ©.  I,  LXXV. 
•-)  Mons  Veneris,  granifurt  1614,  c.  6  ©.  77  f. 
3)  giunge«  SJaci^setaffcnc  (Schriften  II  6, 191  f. 
*)  Steffens,  aG3a§  tc^  erlebte  IV  ©.  269. 
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Unb  roeitcc:  „^ä)  erfannte  e§  rao^I,  ba^  in  ber  inneren  93er= 
finfterung  be§  ©emüt^eS,  roie  [ie  üon  2:ie(f  aufgefaßt  rourbe,  eine 
'äxt  91aturfatali§mu§  oorl^errfc^t.  9J?an  fal^,  raie  biefe  tragifd^cn 
^crfonen  fid^  einem  tröumerif^en  Sßa^n  l^ingaben,  ber  fte  oerlocfte, 
n)iIIenIo§".  2)a  l^at  man  mteber  ben  gangen  2;tc(f  oör  fid^.  ^ür 
Die  ^rage  nad^  ber  S3ceinflufjung  ber  fpätcren  2;ann!E)äuferbearbctter, 
etroa  ^offmann§  unb  9Bagner§,  barf  auf  bie  UnterfudE)ungen  @rid^ 
©c^mibtS,  (3olt^^x§,  @Ifter§  unb  anberer  oermiefen  merben. 


SRobert  SJoSff,  SÜorna^iJei^Jälg,  ©tofebettieb  für  ©iffertntionSbntct. 


5rm  25.  ;3;um  1894  Bin  \<i),  S^cobör  ^ertel,  in  ;3füterBög 
geboren  al§  @o^n  be§  ®eneralobcrarjte§  Dr.  §ertel.  ^d^  bin 
preu^ifd^er  ©taatSangeprigcr  unb  eoangelifd^er  ^onfeffion.  SReine 
©(^ulbilbung  erhielt  i(i)  Don  Dftern  1900  bi§  i^fuli  1901  auf  ber 
S3orfd^uIe  be§  (Stäbt.  @gmnafium§  in  Sorgau,  bann  bi§  Dftcm 
1903  auf  ber  SSorfd^ule  be§  ^önigl.  ©pmnafiumS  in  ©panbau 
unb  Don  Dftern  1903  ab  auf  beut  ^önigl.  ©^mnafium  bafelbft, 
ha§  i^  Oftern  1912  mit  bem  3ß"9i^^^  ^^^  ^f^eife  üerlic^.  ^^ 
befud^te  bic  Unioerfitäten  ;3fena  (Dftern  1912  bi§  2Jli(f)aeIi§  1912), 
Berlin  (9Jiid^aeIi§  1912  bi§  Dftern  1913),  ©öttingen  (Dftern  1913 
bi§  9nid^aeli§  1913)  unb  S3erlin  (anic^aeli§  1913  bi§  Dftern  1916). 
(September  1914  trat  id^  in  ben  ®ienft  be§  flöten  ^reugeS,  ben 
id^  am  1.  5lpril  1916  roegen  ßran!l^eit  raieber  oerlaffen  mu^te. 
SSon  Dftern  1916  ab  ftubierte  id£)  in  3Jlarburg.  9Jleine  ©tubien= 
fäd^er  finb  S)eutfc^,  @efd^i(f)te  unb  ßatein.  2Im  28.  Februar  1917 
beftanb  ic^  ha§  Stigorofum. 

aj^einc  afabemifd^en  ße^rer  maren  bie  Ferren:  93ernl^arb,  S3irt, 
S3ranbi,  S3ufc^,  ©arteüieri,  2)armftäbter,  ©Ifter,  (Süden,  ^reg, 
^atfdEie!,  ^eu§Ier,  ^in^e,  ^ofmeifter,  ^übner,  i^föger,  ;äfu^ßi<^f 
^rabbo,  ßei^mann,  3JJ.  ßel^mann,  ßen^,  9Jlaa^,  ^m%  ^.  Sfle^er, 
9fl.  9)1.  SJle^er,  SJ^ilanf,  9^atorp,  d.  ^remcrftein,  9^an!e,  9fiein,  9Roebiger, 
9toet^e,  D.  b.  9lopp,  Sd^äfer,  ©(^löffer,  ©d^mib,  (g.  ©d^mibtf, 
©d^neiber,  ©ternfelb,  2;angl,  d.  Unraertl^,  SSogt,  SSeber,  Sßeinel, 
Söei^enfeB,  d.  2öiIamon)i^=9JloeIIenborff,  Sßrebe,  ^iw^^crmann. 

:^l^nen  allen,  befonberS  §errn  ^rofeffor  (gifter,  ber  mir  bie 
5lnregung  ^u  meiner  Slrbcit  gegeben  l^at,  fül^Ie  ic^  mid^  gu  großem 
®an!e  oerpflid^tet. 
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